KATALOG 1976 


lnp 
Kult 


Ailllar 


CHROM 


100-101 


zweitürig, 

aus Stahlblech, 
Schubfächer auf 
Teleskopschienen laufend 


N nazerf Großer Werkzeugschrank mit werkzeugsortimenten aus CHROM-VANADIUM 


1 — 


Fo Fo 
Komplett 
19: mit Sortiment 
100 Metr. 1s3telig | 78 
100A ‚Amer. 1341eilig Te 
101 Metr. 1421eilig 87 
101A ‚Amer. 137teilig 85 
100L Schrank, leer 38 
INHALTSÜBERSICHT Verchromt ALLE SORTIMENTE (100 100A) enthalten außerdem: 
BER SEAN 179V-6 Schraubenschlüssel Betätigungswerk- 
No. HAZET HAZET 6”, verstellbar zeuge '/2”[] Antrieb 
| 17 179 V-10 dito 10” 911 Schwunggriff 161/0" 
430 |Doppelsteck- | 8x9 10x11 - 650-20 Reifenheber 20”. 25t. 914-15 Gelenkgriff 15” 
schlüssel, 12x13 14x15 | = A 915 Schiebegriff 12” 
massiv 16x17 18x19 = 730-3 Flachmeißel 916SP Umschaltknarre 103/4” 
ae = BE R 917-5 Verlängerung 5” 
433 |Drehstifte 0619 2032 - er 918 Verlängerung 10" 
| 740-3 Kreuzmeißel 920 Universalgelenk 
450 |Doppelmaul- 6x7 8x9 Ya x 216 Shex 38 150x6mm 980-13 Schraubendreher- 
schlüssel no ei) Ep Fe SER Al 7453-2 Durchtreiber Einsatz 13x2 mm 
18 48, 41 5 3 120x2 mm 1801-2 Seitenschneider 6'/2” 
x19 20x22 'Ya2x'tlıe S/a x 3a 2 Bde 
21x23 24x26 23/32x'%ı6 7/8 x 'S/ıs| | 7452-4 dito 120x4mm en Vornschneider 61/4 
25x28 27x32 1%/16x1 Ix1le 841a-3 Langbeckzange 8” 
\ 36x41 1116x11la 746-2 Körner 120x 12 mm ch 
‘ ya 
1450 Rd |Doppeimaut- 760-1 Unkersalzenge#) I2 Sicherungsringe 
\schlissel-Satz 760-3 dito 9'/2 Teaezı Br 
8teilig 6-22 Na 760-4 dito 151/2" er 
1846c-2 außen, gerade, 7” 
600 |Ring-Maul- ‘se re 9|W Se Yes es | | 790-1 Kolbenringzange 1850-3 Kombizange 7'/a” 
schlüssellang | 10 11 12 18 | 2 se Ss !ıs 50-100 mm 1852 Figurenschere 83/4” 
1ısıeız [Se "We Ts Wis | | 706 Bremsfederzange 4911  Handfaust 
22 832-1n Elektriker-Schrauben- 1912 Handfaust 
ß a „ y - dreher 50x2,5 mm 1913-1 Handfaust 
ee = Ha 36 So Mine | | 892@n dito 100x4mm 1ce2: ., koftelelsen 
= 34 832-6n dito 150x4,5 mm 1931  Biegeeisen 
e 1934 _ Karosseriefeile 
630 |Doppelring- 6x7 8x9 | ax Ss Ws x es] | 834-3n Schraubendreherfür 1935 Ausbeul- und 
schlüssel \ 10x11 12x13 | "ex 2 Na x Me Vergaser, 25x8 mm Schlichthammer 
hoch gekröpft | 14x15 16x17 |'Ys2x'lits S/a x!'/ıo| | 835-2n Schraubendreher 1938K Spann- u. Schlichth. 
| a BE os x Re. ER ee für Kreuzschlitz- 1940 Schlicht- u. Treibh. 
x x 16x 7/8 16x schrauben, Gr. 2 i- 
25x28 27x82 | 1xıle 1Wnexıla || gasan dito,ar.3 a 
n dito, Gr. 1980  Metallsäge 
705V Kiel eechllesel 17x19x 11/16x22 = 836-2n Schraubendreher 2120-10 Rundfeile 10" 
EN 125x6,5 mm 2122-10 Flachfeile 10” 
z Sjax Wynax3yax7] 
705A | dito SH 836-4n dito 175 x 10mm 2123-10 Dreikantfeile 10” 
761 |Zündkerzen- 836-6n dito 250 x 16 mm 2125 _ Kontaktfeilen, 2 Stück 
schlüssel 20,8x 26 13146x1 
Metr. 142teilig ‚Amer. 137teilig 
769-1 | Radmuttern- No. HAZET HAZET 
schlüssel | 24x27 !Spexi'/e 101 101A 
| 1 > 
769-3 |Radmuttern- | | Inhalt wie Sortiment 100, zusätzlich: 
schlüssel 32x38 1a wa Tai:sn |) Radhaksrapnsher 
769-4 |Drehstange 188 | 189 2135 Handbohrmaschine 
2160 Ölspritzkännchen 
900 |Doppel- 10 12 18 14 %e Ta a ne 
sechskant- 15 16 17 18 1922 Se "lo 3a i 
Einsätze 19 20 21 22 a2 6 is 1yıe No. a fig 
2"DAntrieb | 23 24 26 27 22 1 As 1'8 ZN | ka 
| 28 3032 (196 1a Metr. 139teilig 40 
BIS: 05 = Amer. 134teiig | 38 | 
Metr. 142telig | 49 
2141 |Engl. Hammer | - 3/albs. ‚Amer. 1371teilig 47 


Nhazerij Großer Werkzeugschrank 


zweitürig, aus Stahlblech 
Schubfächer auf Teleskopschienen laufend 


102 


Kleiner Werkzeugschrank 
zweitürig, aus Stahlblech 


110 


Schrankgröße: 860 x 550 x 125 mm 


Komplett | Fi 


mit Sortiment ka 
110 Metr. 9Stelig | 30 
110A Amer. 2teld | 28 
110L Schrank, leer 13 
Kant Senn ı 
No. | een | 8 || Innaursüsensicnr Verchromt 
D— — + Mer. 95teilig ‚Amer. 92teilig 
102 Metr. 129teilig 68 No. HAZET HAZET 
103 Mettr. 140 teilig | 73 nt 110 _ _ 110A £ 
100L Schrank, leer 38 450 |Doppelmau- | &7 8x9 | 1a x le Shox "a 
7 schlüssel 10x11 12x18 98 x Ans 12 x no 
E IAZET 102 14x15 16x17 ex 36 19aax1t/ıs 
INHALTSÜBERSICHT Met. 128tallig Verchromt 18x19 20x22 518 x 3a 21g2x 1&fıe 
Eee 21x23 24x26 |7/s x'ö/16 "6x1 
Inhalt wie Sortiment 100, ohne 25x28 27x32| 1x1l/e 11/1ox1la 
die nachstehend aufgeführten Ausbeulwerkzeuge: 600 |Ring-Maul- 10 11 12 13) 48 Ts Na es 
1911 1912 1913-1 1928 1931 schlüssellang |14 17 19 22) 3% rs 34 78 
1934 1935 1938 K 1940 1948 630 |Doppelring- 6x7 8x9 | Vax Ss ax Te 
——ıg Zen for ro2f schlüssel toxıt 12x13  /hox Va Na x Blıs 
: H hochgekröpft |14x15 16x17 |'Ya2x"/ıe S/a x1'/ın 
INHALTSÜBERSICHT Meir 1A0teilig ONE 18x19 20x22 | Sa x 9a a x 2a 
—— ern nn 21x23 24x26 "36x 7/8 "81ex1 
Inhalt wie Sortiment 102, zusätzlich: 25x28 27x82| 1x1l/a 11/1ox1la 
1000 Z Doppelsechskant-Einsätze 761 |Zündkerzen- 
3/4" D) Antrieb schlüssel 20,8x26 13/16x1 
2 2 27 2 36 38 41 46 50 ||900Z |Doppeisechs- |10 11 12 18| 40 re Ya So 
ron kant-Einsätze \14 15 16 17 1992 3/5 ıo %a 
1915. ‚Sohlebegeitf20 "Ya" DAntrieb |18 19 20 21)2%%32 is 7a 16 
1017-8 Verlängerung 8/2” 122 23 24 25219 1 41o dm 
26 27 28 30 1%16 1'14 
Sortimente 5% 32 
N; ohne Schrank = 2140 |Hammer 3000 = 
_—t 4 3 
FSTH Metr. 1281eilig en 2141_|Engl. Hammer = I Yalbs. 
0-103 Metr. 140teilig 35 ALLE SORTIMENTE (110 110A) enthalten außerdem: | 
179-6 Schraubenschlüssel 6” 832-2n Elektriker-Schrauben- 
verstellbar ‚dreher 75x2,5 mm 
179-10 dito 10” 832-6n ‚dito 150x4,5 mm 
650-20 Reifenheber 20”, 2 Stück Botätigungswerkzeuge 
'#" Ol Antrieb 
7303 Flachmeißel 150x18 mm En 
740-3 Kreuzmeißel 150x6 mm S16SP _ Umschaltknarre 101" 
7452-2 Durchtreiber 120x2 mm 9175 Verlängerung 5" 
7454-3 ‚dito 120x3 mm 98 Verlängerung 10” 
74504 ‚dito 120x4 mm 920 Universalgelenk 
7452-5 ‚dito 120x5 mm 980-13 Schraubendreher- 
746-2 Kömer 120x12 mm Einsatz 13x2 mm 
hal been 1801-2 _ Seitenschneider 6" 
7603 dito a1” 18418-3  Langbeckzange 8" 
1848 Ballerio-und 
81830 _ Winklschrubendreher Beemzafdn 
18503 Kombizange zur 
821-1 Dreikanthohlschaber re a 
En 1981 Motallsäge 
825-1 Flachschaber 200 mm Mae Mundteiear 
830-2n _Werkstatischrauben- 2122.10  Flachteile 10° 
dreher 128x8.0mm 2129-8 _ Dreikantfeile 8” 
830-8n dito 190x8 mm 2125 Kontaktfeilen, 3 Stück 
830-13n _ dito 200x10 mm 2131 Zündkerzenbürste 
Sortimente N 
80; ohne Schrank & 
o-10 | == Metr. 95teilig 17 
0-110A ‚Amer. 92teilig 15 


Kleiner Werkzeugschrank 
zweitürig, aus Stahlblech 
Metr., amer. und engl. Maße kombiniert 


[razer] 


110 
AwM 


u 


Schrankgröße: 860x550x125 mm 


Kleiner Werkzeugschrank 
zweitürig, aus Stahlbiech 
mit Tankstellen-Sortiment 


110 
Ta 


Schrankgröße: 860x550x 125 mm 


100 teilig 


Komplett Komplett 
No; | mit Sortiment gs Na: | mit Sortiment 23 
110AwM | ne wengt 27 110Ta Metr. 691eilig 26 
MOAWML | Schrank, leer 13 110Tal Schrank, leer 13 
INHALTSÜBERSICHT Verchromt INHALTSÜBERSICHT Verchromt 
179-6 Schraubenschlüssel 821-1 Dreikantschaber 450 Doppelmaulschlüssel 900 Sechskant-Einsätze 
6", verstellbar 150 mm 6x7 8x9 10x11 1/2" D Antrieb 
179-10. dito 10” Een 12x13 14x15 16x17 10 12 138 14 15 
450  Doppelmaulschlüssel g30.2n Werkstatischrauben- 2an28 28x28 Zora 22 28 2 2 
Be " dreher 125x885 mm ; 26 28.0 32 
12x13 14x15 16x17 SE 
18x19 20x22 a0 BE OS nm 618 Öldienst-Spezial- Eu 
450 A Doppelmaulschlüsgel °0-13ndito 200x10 mm schlüssel für Ford une? 
3/8 x "Is 2 x®Mıe 832-2n Elektriker- und andere Wagen Ye ae b 
19]32x 1/16 Ss x3a schraubendreher T “= 
3jg2x Ts 'S1x1 er Tamm 625 Doppelringschlüssel 916 Schiebegriff 12” 
SO W" DOpBEITBNIESHILSSTN n ei: an NK oyıg 916SP Umschaltknarre 1034" 
ae sera 9OOZ  Doppelsachskant- E x. m ” 
VE 9° Bee | sts Ste 2 az. versnanss 
13 14 Ä 2 
630  Doppelringschlüssel 15 16 17 18 19 | | 650-16 Reifenheber 16", sro 
Don gekröpft Ri BR “r 2] 22 2 Stück 920 Universalgelenk 
x7 8x9 10x11 900AZ dito i 
12x13 14x15 16x17 Ve mo 12 || ey est 258 52! ReduzlarEinsatz 
re Er ‘re "a 132 BIN rt 985 Schraubendreher- 
Bay Ti, NER BIRD + ahaWZ MR 17x19x 11/16x22 mm Einsätze für Innen- 
es x!no Sa x28/a2 6 Wa She 8 m 
Kae x "se 5fı6x1 ne 2 731-5  Flachmeißel 
EHER ne 150x15 mm 1058 R-2 Reduzier-Einsatz 
re Ye F 2 
ee VOTERR 741-4 Kreuzmeißel 1850-3 Kombizange 7'/4 
7303 Flachmeißel 915 _Schiebegriff 12” AST mm 2120-10 Rundfeile 10” 
x18 mm S16SP Umschaltknarre 10%4"/ s } 
740-3 Kreuzmeißel 917-5 Verlängerung 5” 7453 PArzUeIber 2122-10 Flachfeile 10” 
150x6. mm 918 Verlängerung 10” 3 -: 
7458-2 Durchtreiber 920 Universalgelenk 7454 _dito-12004 mm 21402 VHammEg ZEN 
120x2 mm 980-13 Schraubendreher- 7452-2 dito 120x2 mm 2140-5 dito 500g 
745a-3_ dito 120x3 mm nenn ei 
7452-4 dito 120x4 mm 3 > , ij 2170 Bandschlüssel 
7452-5 dito 120x5 mm 1801-2 Seitenschneider 61/2" | | 760-3 Universalzange 97/2 ee 
746-2 Körner 120x12 mm 1841-3 Langbeckzange 8" EN She 4 
5 1 h 765 Zündkerzenschlüssel Zündkerzenschlüssel 
760-1 auge ale" 1848 Batterie-und 20,8x26 mm 20,8 mm 
760-3 dito 9 Mutternzange 8" : FR 
761 inerneiiiee) i 1yar 2567 Öldienst- 
20,8x26 mm NEON BINDEND 830-5n Werkstattschrauben- Spezialschlüssel 
818-3n Winkelschrauben- 1852  Figurenschere 8%4" dreher 125x6,5 mm für Volkswagen 
dreher 150x8 mm 2125 Kontaktfeile 830-8n dito 150x8 mm 2760 _ dito für Mercedes 
Sortiment Sortiment | 
No: ohne Schrank 2 So ohne Schrank u 
0-110 AWM Metr., amer. u. engl. 14 0-110Ta Metr. 69teilig ir 18. 


Werkbank 
mit Aufsatzschrank 


Werkbank mit 2 Untersätzen auf verstellbaren Füßen 
‚Aufsatzschrank mit Aluminiumrolladen 
‚Sämtliche Werkzeugpläize farbig schabloniert 


Werkbank: Aufsatzschrank: 
2000 mm lang 1800 mm lang 
800 mm tiet 160 mm tief 
860 mm hoch ‚850 mm hoch 
Komplett 
‚m; mit Sortiment z2 
130 | Werkbank und Aufsatz- 
schrank mit 106 Werkzg. 254 
130-1 Werkbank und Aufsatz- 
schrank mit 121 Werkzg. | 266 
130MS Aufsatzschrank 
mit 106 Werkzeugen 74 
130-1MS Aufsatzschrank 
mit 121 Werkzeugen 
Zur Montage an die Werkbank kann ein Parallel- 130L Werkbank, leer 180 
Schraubstock HAZET 2175-2 mitgeliefert werden, 130SL Aufsatzschrank. leer, 44 
siehe Seite 104 en 
| INHALTSÜBERSICHT Verchromt INHALTSÜBERSICHT Verchromt 
Sortiment HAZET 130 bzw. 130 MS Sortiment HAZET 130-1 bzw. 130-1 MS 
179V-6 Schraubenschlüssel 832-1n Elektriker-Schrauben- | | 179V-6 Schraubenschlüssel 835-2n Schraubendreher für 
6”, verstellbar dreher 50x2,5 mm 6”, verstellbar Kreuzschlitz- 
179V-10 dito 10” 832-4n dito 100x4 mm 179v-10 dito 10 echrauban,GiEE 
430  Doppelsteckschlüssel 835-3n dito, Gr.8 
430 Doppelsteckschlüssel 832-6n dito 150x4,5 mm pP“ a 
De a 8943n Schraubendreher für aa a Sehealubendrehen 
PN an EEE Vergaser, 25x8 mm 14x15 16x17 18x19  836-4n dito 175x10 mm 
20x22 835-2n Schraubendreher für 20x22. 836-6n dito 250x16 mm 
eg 433  Drehstifte, 0619,2092 up0Z Donpelsechskant- 
433 __Drehstifte, 0619, 2032 ü opp, 
il schrauben, Gr. 2 450 Denpelmautsehiiees) Einsätze '/2” D] Antrieb 
450  Doppelmaulschlüssel -3n dit x x x 12 13 14 15 16 17 
or 8x9 10x11 enden? 12x13 14x15 16x17 18 19 20 21 22 23 
12x13 14x15 16x17 836-2n Schraubendreher 18x19 20x22 21x23 24 26 27 28 30 3) 
18x19 20x22 21x23 125x6,5 mm 24x26 25x28 27x32 m : 
24x26 25x28 27x92 836-4n dito 175x10 mm 600  Ring-Maulschl., lang ee: 
600  Ring-Maulschlüssel 836-6n dito 250x16mm 1077311. O2 8 a Schwunggriff 18172" 
lang 14 17 19 22  914-15 Gelenkgriff 15” 
10. 11 12 +3 900Z Doppelsechskant- 630 Doppelringschlüssel 915  Schiebegriff 12” 
14177 19 2 Einsätze '/2” L) Antrieb hoch gekröpft 916SP Umschaltknarre 10%" 
x 12 13 14 15 16 17 7 8x9 10x11 917-5 Verlängerung 5” 
630 Doppelringschlüssel 18 19 20 21 22 23 12x18 14x15 16x17 918 Verlängerung 10” 
hoch gekröpft 24 26 27 28 30 32 18x19 20x22 21x28 920 Univerealgelenk 
6x7 8x9 10x11 an 24x26 25x28 27x32 980-138 Schraubendreher- 
12x13 14x15 16x17 Betätigungswerk- . 5 chraubendreher- 
18x19 20x22 21x23 zeuge "/2”LiAntrieb | | 650-20 Reifenheber 20”, 2 St. Einsatz 13x2 mm 
24x26 25x28 27x32 Ayar 705V Kreuzschl. f.Pkw 1801-2 Seitenschneider 6/2" 
BER ne Sun JE 17x19x''/16x22mm 1807-1 Vornschneider 6/4" 
DS SANS 730-3 Flachmeiß. 150x18mm 1850-3 Kombizange 71" „ 
j 915 _ Schiebegriff 12° 730-6 dito 200x24 mm 1852 Figurenschere 8° 
oa rauzeohltese 916SP Umschaltknarre 10%” | | 740-3 Kreuzmeiß. 150x6mm 1911 Handfaust 
1Tx19x!/16x22mm 917-5 Verlängerung 5” 7450-2 Durchtreib. 120x2mm 1913, Handfaust 
“ F 745a-4 dito 120x4 mm ac 
730-3 Flachmeißel 918 Verlängerung 10 } 1928 Löffeleisen 
150x18 mm 920 Universalgelenk 746-2 Körner 120x12 mm auch Blogseisen, 
> i Yar arosseriefeile 
730-6 dito 200x24 mm 980-13 Schraubendreher- NN a 1935 Ausbeul-und 
740-3 Kreuzmeißel Einsatz 13x2 mm 760-4 dito 15!/2” Schlichthammer 
150x6 mm 1801-2 Seitenschneider 61/2” | | 761 Zündkerzenschlüssel 1938K Spann- und 
Tasa-Z) Dirchtiälber 1807-1 Vornschneider 61/4” Eee a 
120x2 mm R 3 769-1 Radmutternschlüssel Schlicht- und 
7452-4 dito 120x4 mm I en,  \lreo-s. ‚dit @oxsEmm 1948 Gummi- und 
746-2 Körner 120x12 mm ee 769-4 Drehstange 18mm & Handhammer 
760-1 Universalzange 41” 1950-4 Pinetic- aimep 790-1 Kolbenringzange ASSOrE Fe emmer 
ENT 1980 a Ir a ne ahee 1980 Metallsäge 
760-4 dito 1512” RN Bean Elaler ker &ehrauben. 2120-10 Rundfeile 10” 
761  Zündkerzenschlüssel 2120-10 Rundfeile 10 Enke SohauR 2122-10 Flachfeile 10” 
20,8x26 mm 2122-10 Flachfeile 10” ! a 2123-10 Dreikantfeile 10 
, 832-4n dito 100x4 mm 2125 Kı i m 
2123-10 Dreikantfeile 10” 832-6n dito 150x4,5 aan, SEE 
790-1 Kolbenringzange nie 3 n dito „o mm 2135 _Handbohrmaschine 
50-100 mm 2125 Kontaktfeilen, 3Stück | | 834-3n Schraubendreherfür 2140-3 Hammer 200 q 
796  Bremsfederzange 2140-3 Hammer 300g Vergaser, 25x8 mm 2160 Ölspritzkännchen 
Sortiment ohne Sortiment ohne | 
De: Werkbank, ohne Schrank I Nor Werkbank, ohne Schrank | ry 
0-130M Metr. 106 teilig 30 0-130-1M | Metr. 121teilig BEZ 
8 


Be 


El Werkzeugkoffer „Juwel” 


152 


Schubladen auf Teloskopschienen laufend, weit ausziehbar, mit Sicherung gegen Herausfallen. Vorderseite- "S 
‚Abdeckplälte einsehiebbar unter die unterste Schublade. Seitliche Traggriffe versenkt. 1 Schublade mit 2 langen, 
versetzbaren Trennblechen und 1 Schublade mit 2 kurzen, versetzbaren Trennblechen unterteilt. Alle Schubladen 
sind hinten mit Schlitzprofil bestückt. Seitliche Schlitzprofile und Trennbleche sind auf Wunsch lieterbar. 


Motorenschlosser 


179-6 Schraubenschlüssel 6” 
verstellbar 


179-10 dito 10” 


450  Doppelmaulschlüssel 
6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 25x28 27x32 


600 Ring-Maulschlüssel 


N Var 18 
14 7 19 2 


615 Starter- und 
Blockschlüssel 
11x13 14x17 19x22 


| 630 Doppelringschlüssel 
hoch gekröpft 
6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 


635 Doppelringschlüssel 
kurz 
10 12x14 17x19 


| 730-6 Flachmeißel 
| 200x24 mm 
731-2 dito 125x11 mm 
731-5 dito 150x15 mm 


10-3  Kreuzmeiß. 150x6 mm 
741-1 dito 130x4 mm 


a-3 Durchtreib. 120x3 mm 
5a-5 dito 120x5 mm 


Körner 120x10 mm 
dito 120x12 mm 


Universalzange 4'/2” 
dito 91/2” 


dito 15%/2” 


T 
No) ey 
ka 
152 Werkzeugkoffer „Juwel” 
leer, mit 5Schubladen 28 
INHALTSÜBERSICHT Verchromt 


Großes Sortiment 134 teilig 
Bestell-Nr. 0-10/134 


761 Zündkerzenschlüssel 
20,8x26 mm 

830-2n Schraubendreher 
125x5,5 mm 


830-5n dito 125x6,5 mm 
830-8n dito 150x8 mm 


833-1n Elektriker-Schrauben- 
dreher 50x2,5 mm 


834-3n Schraubendreher für 
Vergaser, 25x8 mm 


835-1n Schraubendreher für 
Kreuzschlitz- 
schrauben, Gr. 1 


835-2n dito, Gr.2 
835-3n dito, Gr.3 
835-4n dito, Gr.4 
835-02 n dito, Gr. 2 


836-5n Schraubendreher 
x13 mm 


836-6n dito 250x16 mm 
850 Sechskant-Einsätze 
"/a“ I) Antrieb 


445 555 6 
ij 910 11 


Betätigungswerkzeug: 
"/a” D) Antrieb 


863P  Umschaltknarre 4'/2” 
864 Gelenkgriff 6” 

865 Schiebegriff 5” 

866 Steckgriff 5" 

867 Verlängerung 2” 

868 Verlängerung 6” 

869 Universalgelenk 


risetzung nächste Spalte 


Maße: 
Koffer: 


635 x 350x 395 mm 


‚Schubladen: 470x295x 50 nm 


(Fortsetzung) 
900Z Doppelsechskant- Betätigungswerk- 
Einsätze '/2” T] Antrieb zeuge ®/4” U] Antrieb 


1 15 A 2 2 3% 1014 Stecker 20” 
24 26 27 28 30 32 1015 Schiebegriff 20” 


1016 Knarrenkopf 
Betätigungsworkzeuge 1017-8. Verlängerung 8/2” 
2 Elan! 1018 Verlängerung 17” 


911 Schwunggriff 1612" 1020 _Gelenkstück 
914-15 Gelenkgriff 15" 1801-2 Seitenschneider 61/2" 
915 Schiebegriff 12” 1807-1 Vornschneider 6'/4” 


916SP Umschaltknarre 10%." 18412°3 Langbeckzange 8" 


z = 1850-3 Kombizange 7'/4" 
917-5 Verlängerung 5 1852 Figurenschere 89/4" 


BEL NORANIERARE NEE 1950-4 Plastic-Hammer 
920 Universalgelenk 105x35 mm 
980-13 Schraubendreher- 1980.7 "Meiellsägs 
Einsatz 13x2 mm 2125 Kontaktfeilen, 3 Stück 
2130 Drahtbürste 
1000Z Doppelsechskant- pe hr 
Einsätze 34" [Antrieb 2131 Zündkerzenbürste 


22 24 27 30 32 2140-5 Hammer 500g 
36 38 41 46 50 2147 _Fühlerlehre 


‚Auch mit amerikanischen Zollmaßen lieferbar 
HAZET 0-10/127 A 


Inhaltsübersicht Seite 14 


Weitere Sortimente für Baumaschinen 


HAZET 0-14/103 mit metr. Maßen 
HAZET 0-14/ 83A mit amer. Maßen 
für Caterpillar usw. 


Inhaltsübersicht Seite 16 


Werkzeug-Sortimente 
für Werkzeugkoffer „Juwel” 152 


Sortiment 
Ba ohne Koffer zı 
Motorenschlosser- 
Sortiment 
0-10/134 Metr. 134 teilig 27 
0-10/127 A ‚Amer. 127 teilig 25 
Baumaschinen- 
Sortiment 
0-14/103 Metr. 103teilig 33 
0-14/ 83A ‚Amer. 83teilig | 28 


für Caterpillar usw. 


al 


440 


N P tent Werkzeug-, Material- und Montagewagen 


patentiert 


für den innerbetrieblichen rationellen Transport 
in allen Branchen 


1 61 mit einem Zwischenkasten 
162 mit zwei Zwischenkästen 


Geräumiger Unterkasten mit Trennwand 


Gummischutzleisten an Tischplatte und 
Zwischenkästen 


Vier vollgummibereifte Doppelkugellagerrollen, 
davon zwei Lenkrollen 

(mit Schmutz- und Fadenschutz); 

beide sind in Längs- und Querrichtung feststellbar 


Leichtes Absenken der Tischplatte und 
Werkzeugfächer, verschließbar 


Für Arbeiten im Sitzen kann ein Hocker 
mitgeliefert werden 


162 


) 
= Werkzeugwagen, leer 
mit 1 Zwischenkasten 19 
Werkzeugwagen, leer 
mit 2 Zwischenkästen 23 


Sortimente und Inhaltsübersicht siehe Seiten 14-17 


el Assistent-Einzelteile 


_ 160-6 


u 160-1- Trennbleche 
160-7 
160-1 Schlitzprofilschiene 310 mm Ig. |0,4 
160-2 Schlitzprofilschiene 480 mm Ig. | 0,6 
160-5 Trennblech 150 mm lang 0,06 
160-6 Trennblech 310 mm lang 0,1 
161-0 160-7 Trennblech 480 mm lang 0,2 
Nrazerji Für Werkzeugwagen 161, 162 und 166 TS: 
Hocker 
-| für alle Arbeiten, die der Monteur besser im 
161-0 Sitzen ausführt 
______Am Unterkasten des „Assistent anzubringen 
161-0 320 mm hoch 10 
NHezer] Für Werkzeugwagen 161,162, 166 TS, 171,172HD: 
Leuchte | 
161-5 mit 3 Gelenken, dadurch nach allen Seiten 
und in der Höhe verstellbar. Der Arbeitsplatz 
161-5 kann somit immer gut ausgeleuchtet werden | 
1615| zusammengelegt 600 mm lang | 1,4 


Für Werkzeugwagen 161, 162 und 166TS; 


Zwischenkasten 
ohne Trennbleche, mit Aufhängeketten 
(u. a. zur Erweiterung der Ausführung 161 auf 162) 


620 x 330x 65 mm innen. | 36 


Für Werkzeugwagen 161, 162 und 1668: 
Schlitzprofilschienen und 


A 


[reze] 7] istent Werkzeug-, Material- und Montagewagen 


166 TS 


und Auslandspatente 


mit herausnehmbaren Säulen 


Diese Ausführung ist eine Weiterentwicklung des überall seit 


vielen Jahren bewährten Werkzeugwagens HAZET-,Assistent" 
(siehe Seite 10) 


Der Werkzeugwagen hat eine Zentralverriegelung durch Zylinder- 
schloß 


Er ist verschließbar sowohl bei stehenden Säulen, die dann nicht 
entnommen werden können, als auch bei herausgenommenen 
Säulen 


Zum Herausnehmen der Säulen das Zylinderschloß durch 
Schlüsseldrehung öffnen und Sperrhebel nach außen schieben 


Nach Linksdrehen der Knöpfe lassen sich die Rohrsäulen heraus- 
nehmen 
Umgekehrt werden sie eingesetzt 


Der HAZET-,„Assistent" wird geöffnet, indem man die Tischplatte 
hochhebt. Sie rastet ein und sitzt sofort fest 
Hochziehen nur bei offenem Schloß und Entriegelung 


Die Säulen können in die Rohrhülsen am Unterkasten geschoben 
und durch Drehen der Rändelknöpfe festgespannt werden. Sie 
sind sicher untergebracht und dienen gleichzeitig als Tragegriffe 


Jeder Handwerker und Monteur kann den HAZET-,Assistent” jetzt 
überall mit hinnehmen 


NS 
No. Ni © I 1 % \ 
ke I I SELL. = 
ee S os, 
| Werkzeugwagen, leer l FE Yi 
25 mit 2 Zwischenkästen | ?* = l Pr u 
Sortimente und Inhaltsübersicht siehe Seiten 14-17 o) | ul 


NHzzerf ‚Assistent-Einzelteile 


2] Für Werkzeugwagen 161, 162, 166 TS, 171, 172 HD: 


l Scheibenhalter 


161-8 mit Gummisaugern für Glasscheiben 
und glatte Teile 


Haltevorrichtungen in die Rohrsäulen des HAZET-,Assistent” 
einsetzen, Glasscheibe fest auf Gummisauger drücken, 
wodurch Luft entweicht, festhalten und gleichzeitig Hutmuttern 
anziehen. Unterdruck hält dann die Scheibe fest 


No. | perPaar | hy 


ka 
0,6 


1618 | 300 mm lang 


Für Werkzeugwagen 161, 162, 166 TS, 171, 172 HD: 
Testgerät-Halter 
162-0 


für Testgeräte (z. B. Schließwinkel-Meßgerät) und Zündlicht- 
pistolen. Er ist höhenverstellbar für verschiedene Größen 
gebräuchlicher Geräte, wie SUN, BOSCH, PRÜFREX, MOTO- 
METER, LINCOLN usw. Der Bügel ist zum Aufhängen bzw. Ein- 
stecken der Zündlichtpistole bestimmt. 


Der Testgerät-Halter ist dreh- und neigbar, somit kann die Skala 
von allen Seiten abgelesen werden 


Mit diesem Halter am HAZET-,Assistent” DBP ist das Testgerät 
immer an dem Arbeitsplatz, wo es benötigt wird 


162-0 


höhenverstellbar | 


von 180-250 mm 08 


P 


und Auslandspatente 


Ürzzer] Aysistert Werkzeug-, Material- und Montagewagen 


der kleine Große 


Selbsttragende, stabile, geschweißte Konstruktion 


Leicht zu fahren durch doppelkugelgelagerte Räder, davon 
2.Lenkrollen, feststellbar, mit Schmutz- und Fadenschutz 


Mit breitem, handlichen Bügel an der Tischplatte 


Bewährte elastische Gummistoßkanten an Tischplatte, einem 
Zwischenkasten und Unterkasten 


Tiefgezogene Tischplatte mit umlaufendem Wulst gewährleistet 
fallsichere Ablage 


Zwei Zwischenkästen, die durch je vier feste Quertrennbleche in 
Fächer eingeteilt sind. Geräumige Schublade unter dem oberen 
Zwischenkasten über die ganze Breite, 55 mm hoch. Die Fächer- 
einteilung der Schublade ist speziell für die Unterbringung von 
Steckschlüssel-Einsätzen geeignet 


Unterer Zwischenkasten mit flachem Zugfach über die halbe 
Breite zur Unterbringung von Lehren, Reißnadeln und Klein- 
teilen 


Reichlich bemessener und deshalb arbeitserleichternder Zwi- 
schenraum zwischen Unterkasten und Zwischenkästen 


Leichtgängige und funktionssichere Jalousie an der Vorder- 
front, verschließbar. An allen Stellen leicht zugänglich durch Öffnen 
von oben bis unten 


Durch Gitterverkleidung volle Einsicht und guter Lichteinfall 
rundum 
In der Tischplatte sind Aufnahmebohrungen zum Einstecken der 


bewährten Zusatzgeräte wie Leuchte 161-5, Scheibenhalter 161-8 
und Testgerät-Halter 162-0 


No. | 1 


171 1 Werkzeugwagen, leer 
mit 2 Zwischenkästen 


‚Sortimente und Inhaltsübersicht siehe Seiten 14-17 


Ürezerf 4 istent Werkzeug-, Material- und Montagewagen 


172 HD Der 


und Austandspatente 
in schwerer Ausführung 


Außergewöhnlich stabile HAZET-Konstruktion, formschön und 
elegant 


Vier leichtrollende, gummibereifte Räder, zwei allseitig lenkbar 
und beide in Längs- und Querrichtung feststellbar (mit Schmutz- 
und Fadenschutz). Handlicher breiter Bügel an der Lenkrollen- 
seite ermöglicht bequemes Fahren 

Bewährte elastische Gummistoßkanten an Tischplatte, einem 
Zwischenkasten und Unterkasten. Tischplatte mit Vertiefung. 
Der hohe Rand gewährleistet fallsichere Ablage. Zwischenkästen 
und Tischplatte durch Konsolen mit den Rohrsäulen fest 
verbunden 

Der oberste Zwischenkasten ist mit einem Zugfach versehen, 
das Lehren, Reißnadeln und sonstige Kleinteile aufnimmt 
Stabile, an allen Kreuzpunkten geschweißte Gitterverkleidung 
ermöglicht von allen Seiten Lichteinfall und freie Sicht auf den 
Inhalt 

Sehr praktischer Zentralverschluß mit Zylinderschloß 

Vorderfront ganz zu öffnen durch Hochziehen der oberen und 
Absenken der unteren Jalousie. Selbst sperrige Teile sind sehr 
gut unterzubringen, besonders im Unterkasten 

In der Tischplatte sind zwei Aufnahmebohrungen zum Einstecken 
der nützlichen Zusatzgeräte wie Leuchte 161-5, Scheibenhalter 
161-8, Testgerät-Halter 162-0 

Schraubstock HAZET 2175-1 (siehe Seite 104) ist ebenfalls 
mühelos anzubringen. Bohrungen für die Befestigungsschrauben 
‚auch in der Tischplatte 


Umsteckbare Trennwände für beliebige Facheinteilung 


2 Werkzeugwagen, leer 
mit 2 Zwischenkästen 


Sortimente und Inhaltsübersicht siehe Seiten 14-17 


el Assistent-Einzelteile 


Für Werkzeugwagen 172 HD: 


Trennblech 


zur beliebigen Unterteilung 
der Zwischenkästen 


Trennblech 395 mm lang 


Für Werkzeugwagen 161, 162, 166 TS, 
171 und 172 HD: 


Leuchte 


mit 3 Gelenken, dadurch nach allen Seiten 
und in der Höhe verstellbar. Der Arbeitsplatz 
kann somit immer gut ausgeleuchtet werden 


zusammengelegt er 


600 mm lang 


Für Werkzeugwagen 161, 162, 1668, 
171 und 172HD: 


Scheibenhalter Beschreibung s. Seite 11 
per Paar 


300 mm lang 


Für Werkzeugwagen 161, 162, 166TS, 
171 und 172HD: 


Testgerät-Halter 
Beschreibung siehe Seite 11 


0,6 


von 180-250 mm 


höhenverstellbar 


13 


[rem Werkzeugsortimente wahlweise für die Werkzeugwagen „Assistent” 162, 166 TS, 171 und 172HD 


Motorenschlosser 
330 Doppelmaulschlüssel 
klein 
3,5x4  4x3,5 4,5x5 
5x4,5 5,5x6 6x5,5 
7x8 8x7 10 
10x9 11x12 12x11 
450 Doppelmaulschlüssel 
6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 25x28 27x32 
625 Doppelringschlüssel 
flach gekröpft 
6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 
730-3 Flachmeißel 
150x18 mm 
740-3  Kreuzmeißel 
150x6 mm 
745a-2 Durchtreiber 
120x2 mm 
746-2 Körner 120x12 mm 
748b-3 Splintentreiber 
150x3 mm 
748b-4 dito 150x4 mm 
748b-5 dito 150x5 mm 
760-1  Universalzange 4'/2” 
760-3 dito 9/2” 
761 Zündkerzenschlüssel 
20,8x26 mm 
830-5n Werkstattschrauben- 
dreher 125x6,5 mm 


830-13n dito 200x10 mm 


832-3n Elektriker-Schrauben- 
dreher 100x3,5 mm 

833-1n Elektriker-Schrauben- 
dreher 50x2,5 mm 


834-3n Schraubendreher für 
Vergaser, 25x8 mm 


Großes Sortiment 99teilig 
Bestell-Nr. 0-10/99 


850  Sechskant-Einsätze 
"14" D) Antrieb 
4 45 5 55 6 
7 87 9 41071 
Betätigungs- 
werkzeuge 
7a” DI Antrieb 

863P Umschaltknarre 41/2" 

864 Gelenkgriff 6” 

865 ‚Schiebegriff 5" 

866 Steckgriff 5” 

867 Verlängerung 2” 

868 Verlängerung 6” 

869 Universalgelenk 

900Z Doppelsechskant- 
Einsätze '/2” D] Antrieb) 
10 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 26 
27 28 30 32 
Betätigungs- 
werkzeuge 
12” D Antrieb 

911 Schwunggriff 16'/” 

915 Schiebegriff 12” 

916SP Umschaltknarre 109/4”) 

917-5 Verlängerung 5" 

918 Verlängerung 10” 

920 Universalgelenk 

980-13 Schraubendreher- 
Einsatz 13x2 mm 

1801-2 Seitenschneider 61/2” 

1850-3 Kombizange 7'/a" 

1950-4 Plastic--Hammer 
105x35 mm 

2125 Kontaktfeile 

2130 Drahtbürste 

2140-5 Hammer 500g 

2147  Fühlerlehre 

2161 Kännchen für Öl 

2161 Kännchen für 
Caramba 


Motorenschlosser 


179-6 Schraubenschlüssel 
6", verstellbar 

dito 10” 
Doppelmaulschlüssel 
6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 25x28 27x32 
Ring-Maulschlüssel 
lang 

10 1 12 13 
14, 17° 18: ‚22 
Starter- u. Blockschl. 
11x13 14x17 19x22 
Doppelringschlüssel 
hoch gekröpft 

6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 


Doppelringschlüssel 
kurz 


9x10 12x14 17x19 
Flachmeißel 
200x24 mm 
dito 125x11 mm 
dito 150x15 mm 


179-10 


615 


Großes Sortiment 134 teilig 
Bestell-Nr. 0-10/134 


auch im Werkzeugkoffer 
„Juwel" 152 lieferbar 


siehe Seite 9 
740-3 Kreuzmeißel 
150x6 mm 
741-1 dito 130x4 mm 
7453-3 Durchtreiber 
120x3 mm 
7458-5 dito 120x5 mm 
746-1 Körner 120x10 mm 
746-2 dito 120x12 mm 
760-1 Universalzange 41/2” 
760-3 dito 912” 
760-4 dito 152" 
761 Zündkerzenschlüssel 
20,8x26 mm 
830-2n Schraubendreher 
125x5,5 mm 


830-5n dito 125x6,5 mm 
830-8n dito 150x8 mm 


833-1 n Elektriker-Schrauben- 
dreher 50x2,5 mm 


834-3n Schraubendreher für 
Vergaser, 25x8 mm 


(Fortsetzung) 


835-1n Schraubendreher für 
Kreuzschlitz- 
schrauben, Gr. 1 
dito, Gr. 2 
835-3n dito, Gr.3 
835-4n dito, Gr. 4 
835-02 nn dito, Gr. 2 
836-5n Schraubendreher 

3 mm 
dito 250x16 mm 
Sechskant-Einsätze 
1/4” [] Antrieb 
4 45 5 55 6 
78 9 ı0 11 


835-2n 


836-6n 
850 


Betätigungswerkzeuge 
"/4” D Antrieb 

863P Umschaltknarre 4/2" 

864 Gelenkgriff 67 

865 Schiebegriff 5” 

866 Steckgriff 5” 

867 Verlängerung 2” 

868 Verlängerung 6" 

869 Universalgelenk 

900Z Doppelsechskant- 
Einsätze '/2” D] Antrieb 
12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 
24 26 27 28 30 32 
Betätigungswerkzeuge 
"72" DI Antrieb 

911 Schwunggriff 161/2” 

A 15 Gelenkgriff 15” 


Schiebegriff 12” 
S1ESP Umschaftknarre 1094" 


Verlängerung 5” 


917-5 

918 Verlängerung 10” 

920 Universalgelenk 

980-13 Schraubendreher- 
Einsatz 13x2 mm 

10002 Doppelsechskant- 
Einsätze ®/4” D] Antrieb) 
22 24 27 30 32 
36 38 41 46 50 
Betätigungswerkzeuge| 
3/4" D Antrieb 

1014 Stecker 20” 

1015 Schiebegriff 20” 

1016 Knarrenkopf 

1017-8 Verlängerung 81/2” 

1018 Verlängerung 17” 

1020 Gelenkstück 

1801-2 Seitenschneider 81/2” 

1807-1 Vornschneider 61/4" 


1841a-3 Langbeckzange 8" 


1850-3 Kombizange 7/4” 

1852 _ Figurenschere 8°/4” 

1950-4 Plastic-Hammer 
105x35 mm 

1980  Metallsäge 

2125 Kontaktfeilen, 3 Stück 

2130 Drahtbürste 

2131 _Zündkerzenbürste 

2140-5 Hammer 500g 

2147  Fühlerlehre 


Motorenschlosser Großes Sortiment 127 teilig 
amer. 
Bestell-Nr. 0-10/127 A 
auch im Werkzeugkoffer 
„Juwel“ 152 lieferbar 
Siehe Seite 9 
179-6 Schraubenschlüssel 6" 760-1 Universalzange 41/2" 
verstellbar 760-3 dito 91/2” 
179-10. dito 10" 760-4 dito 151/2” 
761 Zündkerzenschlüssel 
450 A  Doppelmaulschlüssel Inex1 
ax Ss Slı6x'®/a2 830-2n Schraubendreher 
36 x Is Na x Hı6 125x5,5 mm 
ex Sa "Waax!!/is 830-5n dito 125x6,5 mm 
Se x Ya 23laax!®/ı6 B30-Bn dito 150x8 mm 
VER EENE 1 FUrac! 833-1n Schraubendreher 
1x1Va 1"/18x1/a S0x2 5 mm 
600A Ring-Maulschlüsseh B9*Fn Schraubendreher für 
! 5 
IB pe Ma 6 886-1n Schraubendreher für 
FR Kreuzschlitz- 
8 Ua Ts 
schrauben, Gr. 1 
615A Starter-und 835-2n dito, Gr. 2 
Blockschlüssel 835-3n dito, Gr.3 
Tex 12 Sex 98  835-4n dito,Gr.4 
Sax a ax ls 835-02ndito, Gr.2 
630A Doppelringschlüssel 836-5n Sehreubehöfeher 
hoch gekröpft er m 
3a x Is N2x 96 era! 
Se x'IIıs 3a x25/22 850A Sechskant-Einsätze 
"36x Te Nyıoxt 1/4” D Antrieb 
Yı6 2 Ma a 
730-6 Flachmeiß. 200x24 mm ne "aa se Te 
731-2 dito 125x11 mm Betätigungswerk- 
731-5 dito 150x15 mm zeuge »1AS EL Anigieb, 
740-3 Kreuzmeißel 150x6 mm Er en = 
41-1 dito 130x4 
% Hl 865 Schiebegriff 5" 
7458-3 Durchtreiber 120x9 mm ge6 Stackgriff 5” 
7453-5. dito 120x5 mm 867 Verlängerung 2” 
746-1 Körner 120x10 mm 868 Verlängerung 6" 
746-2 dito 120x12mm 869 _Universalgelenk 


Fortsetzung nächste Spalte 


Fortsetzung nächste Seite 


[el Werkzeugsortimente wahlweise für die Werkzeugwagen „Assistent” 162, 1668, 171 und 172HD 


(Fortsetzung) 


900AZ Doppelsechskant- 


Betätigungswerk- 
Einsätze '/2" [] Antrieb zeuge ®/4” L] Antrieb 
je zus 12 ae 1014 Stecker 20” 
32 ”/8 Is la er „ 
N lt, 1015 Schiebegriff 20 
31), ya 41, 1016 Knarrenkopf 
2 1 Me 178 h ER 
ne 1a 1017-8. Verlängerung 8/2 
N 1018 Verlängerung 17” 
Betätigungswerk- 1020 Gelenkstück 
zeuge Va'CAntieb nnd Seitanschnaider ts” 
911 Schwungeriff 16/2" Re SCHE 
914-15 Gelenkgriff 15” 1807-1 Vore 
915 Schiebegriff 12" eg 
916SP Umschaltknarre 10%/4” HE El ar 
917-5 Verlängerung 5” au F 
918 Verlängerung 10” 1950-4 Plastic-Hammer 
105x85 mm 
920 _Universalgelenk 1980: Motallsäge 
980-13 Schraubendreher- 
Einsatz 13x2 mm 2125 _Kontaktfeilen, 
1000 AZ Doppelsechskant: ERICH 
oppelsechskant- 2130 Drahtbürste 
Joppelsechs 
Einsätze Ma lAnineb 2131 Zündkerzenbürste 
4a Ws 1a 1516 2141-2 Engl. Hammer 1 lbs. 
#ls Wie 2147 A Fühlerlehre 
Motorenschlosser Kleines Sortiment 64teilig 


Bestell-Nr. 0-10/64 


Doppelmaulschlüssel 
klein 
3,5x4 
4,5x5 
5,5x6 
7x8 
x10 
11x12 


4x3,5 
5x4,5 
6x5,5 
8x7 
10x9 
12x11 


Doppelmaulschlüssel- 
Satz, Bteilig 

6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 


Doppelringschlüssel 
flach gekröpft 

8x9 10x11 12x13 
14x15 16x17 18x19 
20x22 
Flachmeißel 
150x18 mm 
Kreuzmeißel 
150x6 mm 
Durchtreiber 
120x2 mm 
Körner 120x12 mm 
Universalzange 41/2" 
dito 9/2” 


625 


Karosserieschlosser 


761 Zündkerzenschlüssel 
20,8x26 mm 

830-8n Werkstattschrauben- 
dreher 150x8 mm 

832-3n Elektriker-Schrauben- 
dreher 100x3,5 mm 

834-3n Schraubendreher für 
Vergaser, 25x8 mm 

900Z Doppelsechskant- 
Einsätze '/2” D] Antrieb 
10 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 26 
27 28 30 32 
Betätigungswerk- 
zeuge '/2” DI] Antrieb 

916SP Umschaltknarre 10%4” 

917-5 Verlängerung 5” 

918 Verlängerung 10” 

920 Universalgelenk 

1801-2 Seitenschneider 6'/2" 

1850-3 Kombizange 7'/a” 

1950-3 Plastic-Hammer 
100x32 mm 

2130 Drahtbürste 

81teilig 


Bestell-Nr. 0-11/81 


Sechskant-Steck- 
schlüssel 

78 910 13 
Ring- Maulschlüssel 
lang 

8 9 10 11 12 
13 15 17 19 
Doppelringschlüssel 
hoch gekröpft 

8x10 13x15 17x19 
Reifenheber 12” 
Reifenheber 24” 

6  Flachmeißei 

200 x 24 mm 

dito 150x115 mm 
Durchtreiber 

120x4 mm 


7452-6 Durchtreiber 
120x6 mm 
746-1 Körner 120x10 mm 
757-10 Universal- 
Gripzange 9" 
757-12 dito 12” 
758-1  Schweißer- 
Gripzange 117/4” 
758-2 Gripzange für 
sperrige Werkstücke 
11” 
760-3 Universalzange 91/2” 
821-1  Dreikant-Hohlschaber 
150 mm 
825-2 Flachschaber 
00 mm 


Fortsetzung nächste Seite 


[romsetzng 


830-2n Werkstattschrauben- 
dreher 125x 5,5 mm 
dito 125x6,5 mm 
Elektriker-Schrauben- 
dreher 75x 2,5 mm 
Schraubendreher 
für Kreuzschlitz- 
schrauben, Gr. 2 
dito, Gr.3 
dito, Gr.4 
Werkstattschrauben- 
dreher 
150x8 mm 
dito 200x 13mm 
Sechskant-Einsätze 
"4" TI Antrieb 

8 10 13 


830-5n 
832-2n 


835-2n 
835-3n 


8354n 
836-3n 


836-5n 
850 


Ausbeul-Hebeleisen 


1929 
1930 dito 
1931 Biegeeisen 
mit Ledereinsatz 
1932-1 Absetzzange 
1934 _Karosseriefeile 
1934-4 Ersatzfeilenblatt 
1937  Spann-und 
Schlichthammer 
1950-3 Plastic--Hammer 
100x32 mm 
1962 _„Knabber"-Blechschere| 


1980 Metallsäge 
2122-10 Flachfeile 10” 
2130 Drahtbürste 
2140-3 Hammer 300g 


900 dito \/2” DI Antrieb 2140-10 dito 10009 
10 13 15 17 19 2148 _ Gummihammer 
Betätigungswerk- 2150 Reißnadel 
zeuge '/2” [] Antrieb 2154 Rollbandmaß, 2m 
916SP Umschaltknarre 2161 Ölspritzkännchen 
1034” 2205-4 Schraubendreher- 
917-5 Verlängerung 5" Einsatz für Innen- 
1802-2 Seitenschneider 6/2” sechskantschrauben 
1841a-22Langbeckzange 6/4” 4 mm, She” 6kt- 
1850-3 Kombizange 7'/a” Antrieb 
1919 Handfaust, Zeheniorm 2215-2 dito für Kreuzschlitz- 
1920 uUniversal-Handfaust schrauben, Gr. 2, 
1921 _Handfaust, halbrund 11a” Gkt.-Antrieb 
1922 __ dito, Diaboloform 2255 Einsatz-Halter 
1925-3 Rund-Amboß 1Ja" 6kt.-Antrieb 
1926 Löffeleisen310omm 2256 dito ds" 
1928 dito 390 mm 6kt.-Antrieb 
Landmaschinen 74teilig 
Bestell-Nr. 0-12/74 
430 Doppelsteckschlüssel Betätigungswerk- 
massiv. zeuge "/2” L] Antrieb 
Br TOT 128 4 Schwunggriff 16172" 
450 Doppelmaulschlüssel  g1415 Gelenkgrift 18” 
10x11 14x15 14x17 915 hiebegriff 12” 
17x19 19x22 22x24 Schtebegniftitz 
24x27 20x36 916SP Umschaltknarre 10/4” 
620  Doppelringschlüssel 917-5 Verlängerung 5” 
hocngekröpft 4 920  Universalgelenk 
12x13: 14x16 16x17 ‚980-413 Schraubendreher- 
18x19 20x22 21x23 SCH NET 
24x26 25x28 27x30 
32x36 10002 Doppelsgchekant- 
: h er Einsätze %4” D Antrieb 
650-20 BR 36 38 41 46 
730-3 Flachmeißel Betätigungswerk- 
AOOKTE Ham zeuge Yu" D Antrieb 
RD TEEN 1015 _Schiebegriff 20” 
| äi ya” 
745-5 ' Dürchireiber 1017-8 Verlängerung 8'/' 
120x5 mm 1801-2 Seitenschneider 6'/2” 
7458-7 dito 120x7 mm 
7452-9. dito 120x9 mm Zanganfür 
746-1 Körner 120x10 mm Sicherungsringe 
Y ya" 1846b-2 innen, 
760-3 Universalzange 9/2’ abgewinkelt, 61/2" 
8203 Löffelschaber 200mm |945.-2 außen, gerade, 7" 
8322n Elektriker Schrauben” [950-3 Kombizange 7114" 
836-2n Schraubendreher 1a76° / 'Mägneisuchör 
SR an 2140-3 Hammer 300g 
-3n dito 150x8 mm Be 
836-5n dito 200x193 mm STD RG 
9002 Doppelsechskant- 2142 _ Leichtmetallhammer 
Einsätze '/2” D) Antriel f 
10 11 14 17 19 2147  Fühlerlehre 
22 24 27 30 22 2154 Rollbandmaß, 2m 
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ai Werkzeugsortimente wahlweise für die Werkzeugwagen „Assistent" 162. 166 TS, 171 und 172HD 


Industrie 


SIteiig 
Bestell-Nr. 0-13/99 


179V-6 Schraubenschlüssel 
6”, verstellbar 


Betätigungswerk- 
zeuge "/a” II Antrieb 


19x22 21x23 24x27 
30x32 36x41 


179 V-10dito 10” 863P Umschaltknarre 41/2” 
450 Doppelmaulschlüsseı 864 Gelenkariff 6" 

&7 8x9 10x11 865  Schiebegriff 5" 

12x13 14x15 16x17 866 Steckgriff 5” 

18x19 20x22 21x23 " = 

24x26 25x28 2rxa2 567 Verlängerung 2” 

36x41 868 Verlängerung 6° 

869 Universalgelenk 

630 Doppelringschlüssel 900Z Doppelsechskant- 

tief gekröpft Einsätze 1/2” D) Antrieb 

8x7 8x9 10x11 10 12 13 14 415 

12x13 14x15 16x17 16 17 18 19 20 

18x19 20x22 21x23 21 22 23 24 26 

24x26 25x28 27x32 27 28 30 32 
730-3 Flachmeißel Betätigungswerk- 

150x18 mm zeuge "1" D Antrieb 
730-6 _ dito 200x24 mm 1 Schwunggriff 162” 
740-3 Kreuzmeißel ARTEN 

150x6 mm 915 _Schiebegriff 12” 

916SP Umschaltknarre 10%” 

- htr 
7saz Durohirelber: 917-5 Verlängerung 5° 
745a-4 dito 120x4 mm 918 Verlängerung 10” 

& = 920 Universalgelenk 
7462 Körner 120x12mm 980.13 Schraubendreher- 
760-1  Universalzange 4'/2" Einsatz 13x2 mm 
760-3 dito 9/2” 1801-2 Seitenschneider 61/2" 
760-4 dito 15/2” 1807-1 Vornschneider 61/4” 
832-1n Elektriker-Schrauben- 1841-3 Langbeckzange 8” 

dreher 50x2,5mm 1850-3 Kombizange 7/4” 
832-4n dito 100x4 mm 1852 Figurenschere 8%4" 
832-6n dito 150x4,5 mm 1950-4 Plastic-Hammer 
105x35 mm 

- b 
Ba SED enarehit 1980 Melallsäge 
836-4n dito 175x10 mm 2120-10 Rundfeile 10” 
836-6n dito 250x16 mm 2122-10 Flachfeile 10” 

N a 2123-10 Dreikantfeile 10” 
‚echskant-Einsätze öi 
9/4” D Antrieb 2130 Drahtbürste 
4 45 5 55 6 2140-5 Hammer 500g 
78 9 10 11 2160 Ölspritzkännchen 
Baumaschinen 103teilig 
Bestell-Nr. 0-14/103 
auch im Werkzeugkoffer 
„Juwel 152 lieferbar 
Siehe Seite 9 
450 _Doppelmaulschlüssei 730-4 Flachmeißel 
1, 38, 1 150x20 mm 
x13 14x15 16x17 di 
18x19 20x22 21naa 790-6 dito 200x24 mm 
24x26 27x29 30x92 7453-6 Durchtreiber 
450A Doppelmaulschlüssel 120x6 mm 
Max ®fıe ıox'Yls2 7452-8. dito 120x8 mm 
2x9 h 
ae 8 7458-10 dito 120x10 mm 
Pax a 22x! 746-2 Körner 120x12 mm 
a x18/16 "lroxı 
IxtYs Vila 7486-6 Splintentreiber 
150x6 mm 
600  Ring-Maulschlüssel a EN Enar SeR 
lang 
8 9101 - i i 
a 757-10 Universal-Gripzange 
21 22 24 27 
0 32 760-3 Universalzange 9"/o” 
630 Doppelringschlüssel 760-4 dito 1512" 
tief gekröpft u. ” 
oXlı 1Bk13 1axız  8307n Werkstattschrauben 


dreher 150x6,5 mm 
830-14n dito 250x10 mm 


Fortsetzung nächste Spalte 


900Z 


00AZ 


91 
914-18 
915 
916SP 
917-5 
918 
920 


1000 


(Fortsetzung) 


Doppelsechskant- 

Einsätze \/2” 7] Antrieb 
10 11 12 14 16 
17 19 22 24 27 


Doppelsechskant- 
Einsätze '/2” D Antrieb 
16 1Vs 1916 


Betätigungs- 
werkzeuge 
"2" D Antrieb 


Schwunggriff 161/2” 
Gelenkgriff 18” 
Schiebegriff 12" 
Umschaltknarre 10%4” 
Verlängerung 5” 
Verlängerung 10” 
Universalgelenk 
Sechskant-Einsätze 


74" D) Antrieb 
22 24 27 30 


1000AZ Doppelsechskant- | 
Einsatz 34" [] Antrieb || 


11/2 

Betätigungs- 

werkzeuge 

3/4” Di Antrieb 
1014 Stecker 20” 
1015 _Schiebegriff 20” 
1016 Knarrenkopf 6” 
1017-8 Verlängerung 8/2" 
1020  Gelenkstück 5” 
1801-2 Seitenschneider 6'/2" | 
1842 Splintenausziehzange 

Sa" 

Zangen für 


Sicherungsringe 
1846a-2 innen, gerade, 7" 
1846d-2 außen,abgewink., 632" 


1850-2 Kombizange 6/2" 
2141-4 Engl. Hammer 2 Ibs. 


450 A 


600A 


630A 


730-4 
730-6 
7458-2 
7453-10 
746-1 
757-10 


836-3n 


836-5n 
880AZ 


8811 
8816P 


8821-5 
8821-10 


32 36 41 46 
50 55 © 2147 _Fühlerlehre 
Amer. Baumaschinen _3steilig 


2. B. Caterpillar usw. 


Bestell-Nr. 0-14/83A 
auch im Werkzeugkoffer 
„Juwel” 152 oder 

Kasten 804 lieferbar 
siehe Seiten 9 und 49 


Doppelmaulschlüssel 
1/2x 916, 2Stück 


Ring-Maulschlüssel, 


lang 
"a Se 2/8 
WAL 12 Os 
ölg Nyıe 3a 
6 718g "pie 
1 1118 1/8 
114 16 1% 
Doppelringschlüssel 
tief gekröpft 
ax !hıs 2x ie 
Sex Ma exe 
"ja x!öyı6 1x1/g 
1'/1ax1l/a 12718x1°/16 
11/a x1%18 
Flachmeißel 
150x 20 mm 
dito 200 x 24 mm 


Durchtreiber 
120x2 mm 


dito 120 x 10 mm 
Körner 120 mm 


Universal-Gripzange 
9" 


Schraubendreher 
150x8 mm 


dito 200x 13mm 
Doppelsechskant- 


Einsätze ®/8” [] Antrieb 
"Is Va 96 98 3a 


Betätigungs- 
werkzeuge 
3/8" [] Antrieb 


Schwunggriff 18” 
Umschaltknarre 8" 


Verlängerung 5” 
dito 10” 


900AZ Doppelsechskant- 
Einsätze "2" [] Antrieb 
Yıs Is Is I 
13/16 Is We 1 


Betätigungs- 
werkzeuge 

2” D] Antrieb 
Gelenkgriff 18” 
Umschaltknarre 10°4" 
Verlängerung 10" 
Universaigelenk 2/2" 


Reduzier-Einsatz 
ax 1/2” 


914-18 
916SP 
918 
920 
958R-2 


1000 Sechskant-Einsätze 
3/4" D] Antrieb 


55 (2% 16"), 60.(2%9e”) 


1000AZ dito, 
Doppelsechskant 
Te ne 1 
1116 18 178 
13116 142 198 
1yas 19a 1718 
2 


Betätigungs- 
werkzeuge 
®/4” D] Antrieb 


Stecker 20” 
Knarrenkopf 6” 


1014 

1016 

1017-8 Verlängerung 8'/a” 

1020 Gelenkstück 5” 

1058R-2 Reduziereinsatz 
ax a" 


1802-2 Seitenschneider 6'/" 
2141-2 Engl. Hammer 1 Ibs. 
2147A Fühlerlehre 


2165-1 Hebeleisen 16" 


Zi Werkzeugsortiment sr werkzeugwagen ‚Assistent" 172HD 


Lkw 


(Fortsetzung) 


Teen 836-1n Schraubendreh: z n | 
ä 36-In Schraubendreher ’angen für 
Bestell-Nr. 0-15/100 100x5,5 mm Sicherungsringe 
= —| | 8363n dito 150x8 mm 1846a-2 innen, gerade, 7" 
450 Doppelmaulschlüsse) 7462, _ Kömer 120612 mm 836-5n _ dito 200x13mm 1846b-2 Innen, abgewinkelt, 61/2” 
12x18 14x15. 17810 2  Splnlentreiber 900 Sechskant-Einsätze 18460-2 außen,gerade, 7” , 
22x24 27x30 32x36 748b-4 dito 150xdmm 1/2” D Antrieb 1846d-2 außen, abgewinkelt, 62/4 
41x46 748b-6 dito 150x6mm 10 11 12 13 14 1850-3 Kombizange 7'/a" 
610 Doppelringschlüssel 748b-8 _ dito 150x8mm Bm 2 24 2100 Winkelschraubendreher 
gerade 757-10 Gripzange 9” 0 32 für Innensechskant- 
&7 8x9 10x11 760-3 Universalzange 972" 900TZ Doppelsechskant- schrauben 
3 115 1ld 767.2 Zündkerzenschlüssel Einsätze RE U 
“ 224 27x90, 32x06 Den extratief,21 27 12 14 17 19 
joppelringschlüssel 2 le 8” 
tief gekröpft 797 Bremsfederzange Betäigungs- a ee ee 
6x7 8x9 10x11 821-1 Dreikant: werkzeuge 2122-10 dito 10” 
12x13 14x15 17x19 Hohlschaber 150 mm "/2” D Antrieb 0 Drahtbürste 
22x24 27x30 32x36 832-2n Elektriker-Schrauben 915 - = Hella 
4 Schiebegriff 12 213, MWESehplhse 
41x46 dreher 75x2,5mm F ar nn 
652-24 Reifenheber 24”, 835-1n Schraubendreher für 16SP Umschaltknarre 10°/4” 2140-2 Hammer 200g 
2 Stück Kreuzschlitz- 917-3 Verlängerung 3” as di e na g 
7307 Flachmeißel schrauben, Gr. 1 i = - 0 10009 
250x26 mm 835-2n dito, Gr.2 N etemen mas 2143 Gummihammer 280g 
7315 dito 150x15 mm 835-3n 918 Verlängerung 10 2147 Fühlerblattlehre 
740-5 Kreuzmeißel 175x’mm 835-4n 920 Universalgelenk 2150 Reißnadel 
Fonisetzungrechtepate | | 1801-2  Seitenschneider6"/%e” 2161 Ölkännchen A 


Es] Werkzeugsortimente-Übersicht 


für Werkzeugwagen HAZET-,„Assistent” 


für Schränke, Kästen usw. 


Sortimente Inhalt Sortimente ohne | Inhalt 
So ohne Werkzeugwagen Seite No: Schrank, Koffer usw. &s Seite 
Motorenschlosser | - - 
0-10/99 Metr. 99teilig 11 | 14 Hin groben Re 
0-101134 Metr. 134 teilig 27 | 14 ei Kae BCE 
0-10/127A Amer. 127 teilig 25 14 0-100 Metr. 139teilig 40 5 
0-10/64 Metr. 64teilig 8 | 15 | | 0-100A Amer. 134teilig 38 5 
Karosserieschlosser 0-101 Metr. 1421eilig 49 5 
0-11781 Metr. 81 teilig so 15 |Jjo-ima | Amer. 137teilig a|5 
Landmaschinen 0-102 Metr. 129teilig 30 6 
0-12/74 Metr. 74teilig 21 | 15 | | o-103 Metr. 140teilig 35 6 
Industrie = r 
0-13/99 Metr.  99teilig 19 | 16 | für kleinen 
Baumaschinen Werkzeugschrank 
0-14/103 Metr. 103teilig 33 | 16 | [o-110 Metr. 85teilig 17 6 
0-14/83 A law) 28 | 16 | |0-1104 ‚Amer. 92teilig 15 6 
Er . t 0-110AwM Metr., amer. und engl. | 
2 100 teilig 14 7 
Lane! Mer VEng 25 17 | |o-101a | Metr. 69teilig Itas| ‘7 
für Werkbank 
Spezialwerkzeug-Sortimente 0-130M Metr. 106teilig 30 8 
VOLKSWAGEN 0-130-1M Metr. 121 teilig 42 8 
0-2500/86 Mer. 86teili 14 == 1 
+ a el) für Werkzeugkoffer 
0-2700/45 Metr. 45teilig 8 | 118 „Juwel ; 
0-2700/84 Metr. 84teilig 15 | 118 | | 0-107134 Metr. 134teilig 27 9 
9-15/100 Metr. 100teilig 25 118 0-10/127 A Amer. 127 teilig 25 14 
0-2700/13 Amer., engl. 13teilig 15| 118 | | 0-141103 | Metr. 108teilig 33 | 16 
BMW 0-14/83 A Amer. 83teilig 28 | 16 
0-2900/118 Metr. 118teilig 14 | 122 - 
0-2900/29 Metr. 29teilig 35| 123 | für „Assistent” | 
OPEL " siehe Tabelle | 
0-3000/46. | Metr. 46teilig 21 | 126 linke Spalte 
0-3000/105 Metr. 105teilig 17 | 126 1 x 1 
0-3000/34 Amer. Mtelig | 6 | 127 für 3teiligen 
PORSCHE Werkzeugkasten 
LEN | NO Ueli  185\ 130 | | 0-803Ta Metr. 36teilig 65 | 49 
0-3400/78 Metr. 78teilig 11 | 188 für 5teiligen | 
0-3400/158 | N a2 45 | 133 | Werkzeugkasten 
NSU 0-804-1 Metr. 83teilig 17 | 49 
0-3500/94 Ha 94 teilig 14 | 137_| | 0-804-1 A Amer. 75teilig 13 | 49 
# | 0-804-2 Metr. 60teilig 11 | 50 
rer u ati 116 | 140 | | 0-804-24 Amer. 57teilig 10 | 5 
0-3800/75 | Metr. 75teilig z,5| 143 | | 0804-4 Metr. S6teilig 12 | 50 
_— I CHRYSIER-SIuCh— ! 0-804-4 A Amer. 52teilig 10 | 50 
0-3900/64 Metr. 64teilig 10 | 145 | | 0-4300/82 Metr. 82teilig 16 | 151 
voLvo (Scania-Lkw) 
0-4200/136 Metr amer. 136teilig | 19 | 149 — ie Fr” 
0-4200/127 Metr. amer. 127teilig | 23 | 149 für Traktorendienst- 
- SAAB et kasten 
0-4300/72 Amer. 72teilig 19 | 150 | | 0-1500-1 Metr. 74teilig 32 | 8 
.|0-4300/114 ‚Amer. 114 teilig 14 | 150 | |0-1500-1A | Amer. 74teilig | 32 | 8 


Nhazer]j Schraubenschlüssel Geißfußschlüssel-Einsätze 
Maße nach DIN 3117 CHROM-VANADIUM 
verstellbar IR zur Ventileinstellung 
179 SPEZIALSTAHL L in 329 i 


= | 
| | 
| 
J) 329-2 bis -4 für Mercedes-Fahrzeuge 
! Anwendung siehe Seite 120 
329-5 für Ford-Fahrzeuge 
Poliert Anwendung siehe Seite 134 
T T 
SW | | Verchromt, Köpfe geschliffen 
No. | 
mm 2 mm 8 T 
179-4 w|ı alalo| ı No, s *k|)A do 
6 150 6 20 130 1 N! mm mm | mm | 0 
8 200 8 26 | 250 1 329-2 14 | mo |11 |150| 1 
10 | 250 10 31 | 450 4 329-3 47 125 | 11 | 190 7 
12 _| soo | 12 | 34 | 800 | 1 329-4 | 17 | 110 | 125 | 160 | 1 
15 | 380 | ı5 | 40 lı370 329-5 19 | 125 |10 | 190 | 1 


18_| 460 18 52 1820 
Nezerij Schraubenschlüssel 


Maße nach DIN 3117 


| 79 V verstellbar 


SPEZIALSTAHL 


Verchromt 


60 1 
1 
1 
1 
1 
Magnetschlüssel HAZET 329-2 mit 2590 
zum Einstellen des Ventilspiels 
an Mercedes 
310 


Sätze am Ring Glanzvernickelt 


No. Ey 


8 Schlüssel: 
(2 ER he 


310711 EEE 40 


Sehaubendrehse HAZET 329-5 mit 3429 


Kontaktfeile Zur Ventileinstellung 

| 5 8 Schlüssel: an Ford OHC-Motoren 

Zoll 16 712 a a2 mit Weber-Register-Vergaser 
Shs 12 Is ne 

ann, | 1 Fühlerlehre zo 

1 Schraubendreher 

1 Kontaktfeile 


Nrazer] Doppelmaulschlüssel klein NHazeri] Sechskant-Steckschlüssel 
‚CHROM-VANADIUM 'CHROM-VANADIUM 
Maulstellung: 15° und 60° lange Ausführung 
330 es 420 Holzgriff blau 
15” 60° j O) | =D n 
| | 
wen \ 
Be a, | | 
e| ; 
12 j 
Verchromt, Köpfe geschliffen 
“| A | 
15 mm 60° | mm | mm | "a > 
3,5x4 | 
4x3,5 
ade 80 | 26 7 10 Vernickeit | 
5,5x6 T T T 
8x55 i 2 [e Er" 
88 | 30 | 1 10 - Zn a a u Pe 
I 8x7. , 4 120 | 2200| 7 | o| 5 | 
9x10 45 120 | 230 7 © | 5 
or 100 3,4 20 10 5 120, 2300| 8 © | 5 
RT - 5,5 120 |, 2400 | 8 6|5 
laız 2 | 40 | 10 Bl 120 | 240 | 10 6 | 5 | 
= = - z 120 240 11 90 5 
jaris 120 45 40 10 8 120 | 240 12 95 5 
kt = Ik 9 120 , 240 | 13 | 100 | 5 
10 120 | 250 | 14 | 100 | 5 
330 A | are! 120 | 250 | 15 | 190 | 5 
o -Bi A ar | 120 | 250 | i7 | 190 | 5 
15° ke 60 A in R= Hugere 120 | 250 | 19 | 10 | 5 
OTTFEEITTE 14 2 120 | 250 | 20 | 160 | 5 | 
1syganıayan | a7 120 | 260 | 24 | 180 | 5 
ee | 80 2,6 7 10 
| Me 7783 | == | 
92x 3/16 ie 
ar 0 ® | 30 " 10 
"ya do | 10 | 34 2 | %® en 
98 x 1/32 ä [e] Lı | La D FaygıN > 
| "ex va | 112] 40,9] "80, 10 Rt mm | mm | _mm f a 
a2 120 | 230 7 © | 5 
330 BA 3116 120 | 230 7 © | 5 
AR 122 120 | 240 | 9 6 | 5 
15° 2 LE ı | m "a 320! 17230: IE 10, Eds 
 — m a u 932 120 | 240 | 11 9 | 5 
OBAXBBA Sp16 120 | 240 | 12 | 5 
| "a2 120 | 240 | 13 | 100 | 5 
GBAXTEn | 80 2,6 7 10 38 120 | 250 | 14 | 110 | 5 
| "6 120 | 250 | 15 | 140 | 5 
| 4Bax5BA Ya 120 | 250 | 19 | 150 5 
ENTF Ne 120 | 250 | 20 | 100 | 5 
2nAxdna | Ze RN 20 7 120 | 260 | 22 | mo | 5 
a BAND 100 3,4 20 10 Haze E] Sechskant-Steckschlüssel 
7 CHROM-VANADIUM 
Doppelmaulschlüssel kein 421 lange Ausführung, mit Magnet, 
(CHROM-VANADIUM 35 g Zugfähigkeit, 
330 Holzgriff blau 
Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 
oder Plastic-Taschen 
No. | 
3,5x4 4x35 4,5x5 
5x45 55x6  6x55 
330/14 7x8 8x7 9x10 290 
10x9 11x12 12x11 
. 1Sx 1a Naxisl 
wie vor, jedoch 
Baar, in Plastic-Tasche ee 
13/64 x 15/64 Yöfgaxtapeı | 
Ta2x 1a Yax a2 | 
330/9 A Spa2x Sie Sex a2 | 150 
1laax 3a Ye xt | Speziell für die tiefliegenden, oft noch heißen 
h Tex 2 Befestigungsschrauben des Ventildeckels und 
n Sch der Ölwanne an Opel-Fahrzeugen 
330/9 AP wie vor, jedoch 180 as 
in Plastic-Tasche | 10 I 120 250 | 14 | wo] 5 


20 


Sechskant-Steckschlüssel chrom-vananıum lange Ausführung 


mit trinamic“ -Kunststoff-Griff, schwarz 


ET E 
425 
3 | ı 
|| 
vl 
Vernickelt 
425 425 A 
Q be |D a je} LI u 
mm | a EL ARE mm | mm | mm | 0 | 
@ | 2220| 7| @|s5 3/32 125 | 2200| 7| 0001| 5 
45 125 | 220 7| | 5 3/16 125 | 220 7 © | 5 
125 | 20 | 8 | © | 5 a2 125 | 220 8 65 | 5 
5,5 Sal eal5| 5 17a eos 
& 125,,|.220, |. 9 |, 65 | 5 %a2 125 | 220 | 11 ®| 5 
| 125 | 220 | 11 je 90 | 5 
8 125 | 20 12 | 95 | 5 3/16 125 | 230 | 12 | 95 | 5 
9 125 | 10 | 5 11/32 125 | 230 | 13 | 100 | 5 
10 125 | 1 | 5 0 | 125 | 280 | 14 | 100 | 5 
1 | [125 | 130 | 5 Te | 125 230 | 15 | 10 | 5 
12 125 | 245 | ız | 10 | 5 
13 125 | 245 | 19 | 10 | 5 Ya 125 | 245 | ıo | 10 | 5 
14 125 | 25 | 20 | 100 | 8 916 125 | 245 | 20 | 160 | 5 
17 125 | 245 | 24 | 180 5 Is 125 | 245 | 24 | 180 5 


Sechskant-Steckschlüssel chrow-vananıum lange Ausführung 
nach DIN 7445 
425 mit trinamic“ -Kunststoff-Griff, schwarz 


VDE AN 
1000 V 
= 

425 VDE 

Q "lee 

mm mm | mm | mm |" 

5,5 125 220 10 8| 5 

6 125 220 11 80 5 

7 [125 | 220 | 13 | 105 | 5 

8 125 230 | 14 110 | 5 

9 | 125 230 | 15 115 5 

10 125 230 | 16 115 5 

11 | 125 | 230 | 17 | 145 | 5 

12 | 125 | 245 | 19 | 156: 1,5 

13 | 125 | 245 | 21 | 165 | 5 


HAZET VDE-Werkzeuge 


mit verlängertem Isolierschlauch bis in den Griff, 
kein Funkenüberschlag an der Nahtstelle, 
isolierter Griff, 


für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln 
bis 1000 Volt entsprechend den Bedingungen des VDE 0680 
Teil 2 für isolierte Werkzeuge 


Jedes Werkzeug mit VDE-Prüfzeichen versehen 


VDE-Schraubendreher siehe Seiten 56 und 57 


Doppelsteckschlüssel 


4 3 0 Aus dem Vollen geschmiedet und ausgebohrt 


CHROM-VANADIUM 


—D1 


U 


02 


Doppelsteckschlüssel 


CHROM-VANADIUM 


Kastengröße: 


430x210x50 mm 


Be, 


8x9 10x11 
14x15 16x17 
20x22 21x23 
25x28 27x29 
433-0619, -2032 


Doppelsteckschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 


433 


Drehstifte 
'CHROM-VANADIUM 
stufenförmig 


12x13 

18x19 

24x26 | 5550 

30x32 
Verchromt 


+ °c 
mm f 
250 150 
280 270 
450 700 


=> 


aan 


No. 
f 8x9_ 10x11 12x13 14x15 
UN 16x17 18x19 20x22 
6x7_ 8x0 10x11 12x18 
25720) IH 14x15 16x17 18x19 20x22 
8x9_ 10x11 12x13 14x15 
430/12 16x17 18x19 20x22 21x23 
24x26 25x28 27x29 30x32 | 
6x7_ 8x9 10x11 12x13 
430/12N 14x15 16x17 18x19 20x22 
21x23 24x27 25x28 30x32 
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Doppelmaulschlüssel cmouvanaoım ange schlanke Form 


A 
Maße nach DIN 3110 = 
V non 
TE EEIRTETSEIESTSTND - 
ern mager 
- 
fe] | ABl fe} | A Il 
r. 
| mm 'E mm | mm ei Br: | s 
4x5 T 8/4 x Te | 
100 | 38 14 | 10 5) 
3 Er x Be | 200 | 10 
6x7 1apıon 7 
0 TxB 120 38 22 10 Nox Ua 
3x0 — 7a x'5/16 220 10 
= I Mate . 207] 0] 
8x10 140 | 42 3 | 10 || "Yex1 = 800 5 
9x10 | 1x1 1a 
360 5 
1 b 
Boraxıı | | ut o — = 
9x1 155 | 45 so | 10 1ex1 1a 
10x12 | 10x16 49 a 
12x18 | ] 1 Vaxı de 
11a ws | so | 6 | so || 1a Sa 
12x14 | | | 1 Vox a | ra 
13x14 | > 1 Text 3/8 390 | 108 | 860 5 
ah 180 | 55 5 | 10 | [Hiyonııe | | 440 | 11.0 | 1200 1 
14x15 S Ei F 
Se - — - | 11%/10x2 _ | soo | 120 |1soo | 
14x17 205 | 80 | 120 | 10 
En Im | Per | 
17x19 k A 55 | = 
6,5 150 10 | 
18x19 1 || wien mm | mm | 
nz 240 | 70 | 200 | 10 "ex 932 1201| sa | F2am en 
Sr23 = > 32x 1a _ [10 | 42] | wo 
19x24 255 | z2 | 220 | 0 | — | 16 | 45 50 | 10 
mM | 2 "a [ ıs | so | e | » 
Abe zo | 78 ı ww | el | 1o]s5| | % 
—— Ze 3/8 205 | 60 | 120 | 0 
25x28 - Zıheme I 1 
24x30 le x 7116 240 | 70 | 200 10 | 
27x32 | 16x 2 | ass | 72 | 220 | 10 
en: 5 | 88 | 40 5 ax | 20 | za | so | so 
27x30 E e || Wox 58 285 | 82 | o| 5 
5 E) 
ax Si Bee = ee Ka] ü 305 | 88 | 470 5 
ulL || Mraex 18r16 
Er 35 | 98 | 640 5 
DSH 390 | 108 | 860 1 ax Me | > 
el Bx Tre x1 300 | 108 | seo 1 
41x46 : 440 | 110 [1200 | 1 = 
150 46x50 500 | 120 |ıs00 | ı Doppelmaulschlüssel 
= = 'CHROM-VANADIUM 
ei A Fy 
Ar. mm mm q => 
"ax 316 20 | 3 | z2| 
5, 3 
a et 140 | 42 30 10 Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 
Yard | | 155 | 45 50 | 10 || [450 V] verchromt 
ex Va 65 10 
ax Me | 2 No 
Mox de 3 | 10 - a 
Wyaaxt1/ıs 10x11 12x13 14x15 | 
Sa x1'/ıs rl BERNER Y 16x17 18x19 | 
Sa x %a 6x7 8x0 10x11 12x13 
Wyısx 9a > | EAED E 14x15 16x17 18x19 20x22 | 750 
I 5 7 Fortsetzungrechte Spalte - Fortsetzung nächste Seite 
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450 V 


Sätze (Fortsetzung) 


Doppelmaulschlüssel 


CHROM-VANADIUM 


lange schlanke Form 
Maße nach DIN3110 


No. 
1 5x55 7x8 10x11 13x15 
N | 14x17 19x22 24x27 30x32 
6x7 8x9 10x11 12x13 | 
450/10V 14x15 16x17 18x19 20x22 |1570| 
Hz 24x26 27x32 
6x7 8x9 10x11 12x13 
450/10-1V 14x15 16x17 18x19 20x22 |1630| 
E Zr 24x27 30x32 
6x7 8x9 10x11 12x13 
450/12V 14x15 16x17 18x19 20x22 [2210| 
21x23 24x26 25x28 27x32 
6x7 8x9 10x11 12x13 
450/12NV 14x15 16x17 18x19 20x22 |2210 
21x23 24x27 25x28 30x32 
6x7 8x9 10x11 12x13 
| 14x15 16x17 18x19 20x22 
LEN | 21x23 24x26 25x28 27x32 3070 
| 36x41 
Verchromt 
Dan 0 Sax Te Max Bel 
AO/CAIV | VRR ttjIe Sax 3 2öfaak Tja | 650 
r 3, Tue 1 9 19y32% 11, 
LS EFERP FENG 
| Ya x Se Sex Va Ya x The 
450/8AV Ya x Ms 1Ygaxltıe Sa x 3a 1000| 
= 25/32x 7Is Sex 
ax 316 Shox Se Sex ine 
12 x 96 ex Is "Msax tie 
EORIZAN Ss x Ma 28182x Ts ie x fe 2240 
"Sf1ox1 Axis 1/Iox1!/a 
E) 
ASO/AWV Yax Eh 
Ya x Iı6 ex Ta ax Se 
wsOreWV | | srox Ha Hex Tre Tirex 112 1000 
ex 92 Wa2x Ve 18 x Is 
450/8WV 


Doppelmaulschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


Sätze in „Remscheid"-Haltern und hausfarbenen 
HAZET-Schachteln 


450 Rd V| verchromt 


No. 
| 6x7 8x9 10x11 12x18 
BLBSRT VI 14x15 16x17 18x19 20x22 
| 6x7 8x9 10x11 12x13 
450/10 Rd V 14x15 16x17 18x19 20x22 
I 24x26 27x32 € 

6x7 8x9 10x11 12x13 
450/12 Rd V 14x15 16x17 18x19 20x22 
| | 21x28 24x26 25x28 27x32 
40/ 6x7 8x9 10x11 12x13 
ORaNY. 14x15 16x17 18x19 20x22 
21x23 24x27 25x28 30x32 

450 ARd Verchromt 
450/ Ya x The 12 x Ins Ia2xiiyıe 
_6A-3RdV | Sa x Ua 2lo2x Ms 1Shexi | 
Ya x Ss Sex Ye Io x lie 
ee 2 x Is "Yaax io Se x Ua 
K r E 2ja2x Ts ext % | 
Va x She Sex Ve Is x Tlıs 
450/ 2 x hs Iısx Se "Yaax !!lıs 
12ARdV Sa x Ma 22x Ts Is x'Slıe 
1Sf16x1 Ix1l/a 17/1ex17/a 


[e] k| A |SI > 
Tr mm | mm | "s 
4x5 
onen 100 | 38 14 | 10 
6x7 
ae 120 | 38 2|o 
8x9 
Sao 140 | 42 so | 00 
ıs0 10x11 155 | 45 50, 10 
12x13 Ir | so 65 | 10 
13x14 
13x15 180 | 55 ss 10 
1axis | 
ıso 13x17 | 
14x17 205 | 60 | 120 | 10 
16x17 
a | a ee _; 
17x19 | 
ai 20 | 05 | 10 | m 
Ben 240 | 70 | 200 | 10 
Zuiles | Be | 
21x23 235 | 72 | 220 | so 
aer28 270 | 78 | 0 | 10 
3 | el ar 
22 285 | 82 | 30 | 10 
ee ee) | 
27x32 | 
ee ws | as | am 5 
10 36x41 0 | 108 | 860 | 1 
NG verchromt, Köpfe Hochglanz 
T T T 
Q EA TTS 
Ar mm | mm 0 
Ya x 3116 120 | 38 2 | 
Syı6x °/s 
Sorten | 140 | 42 3 | 00 
3% x ?/ıe 155 | 45 5o | 10 
7x 1 
| 175 | 50 65 | 10 
Yıox 78 | wo | 55 | 0 | to 
19ya2x Nyıs 
te 205 | 60 | 120 | 10 
Sa x %a 220 | 65 10 | 0 
25/32x 13/16 
N 240 | 70 | 200 | 10 
ya x18/16 72 | 20 | » 
15yax1 7,8 5 
1x11/a 82 5 
1y10x17/a 88 5 
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Doppelmaulschlüssel 
'CHROM-VANADIUM 


450 Rd VKH BE-STEsgG En) 


No. 


| 450712 RaN 


6x7 80 1oxıT Taxi 
14x15 16x17 18x19 20x22 | 2500| 


21x23 24x27 25x28 30x32 


ARdVKH 


Verchromt, Köpfe Hochglanz 


Sätze In hausf 450/ V8 x To Tax re 19sax Tino] 
Denen SA-aRa Sex Ha 2Blgax ie 'Sfrext | 1100 
450 VKH 5 300 Tax Sf Sıox Ye Wax ie 
BERNIE verchromt, Köpte Hochglanz BarRd | ax Mio Waoxti/ıe Sax Wa | 1200 

[VKH} N 2>/a2x 7jg 1öfıext | 
El Tao ax 10 Sex 7 ex Tre 
1 = " > 12ARd 2x Is ex Is Mzx'/i6) zug) 
8x9 10x11 12x13 14x15 550| Ss x Ya 2/s2x TI Tjs x’Sfı6 
16x17 18x19 | 'Sf1ox1 Axis Arexttie | 
6x7 8x9 10x11 12x13 er 
B 14x15 16x17 18x19 20x22 | 750 Schlag-Maulschlüssel ee 
5x55 7x8 10x11 13x15 (oo SEEN T 
14x17 19x22 24x27 30x32 | 452 Maße nach DIN 133 
6x7 8x9 10x11 12x13 | 
14x15 16x17 18x19 20x22 1570 
z 24x26 27x32 we 
- 6x7 8x9 10x11 12x18 
| 14x15 16x17 18x19 20x22 1630 
| 24x27 30x32 a 
6x7 8x9 10x11 12x13 
14x15 16x17 18x19 
21x23 24x26 25x28 
6x7 8x9 10x11 
14x15 16x17 18x19 
21x28 24x27 25x28 
6x7 8x9 10x11 
14x15 16x17 18x19 3070| | zu E t ] 
21x23 24x26 25x28 27x32 ” 10 | a | 0 1 
36x41 
ENTE verchromt, Köpfe Hochglanz use: ee) BEINE /OE ur 
T 41 235 18,5 09 1 
No. fi 46 255 20 1,3 1 
er he 

40/6 A- Six Te Tax Ts ax Tao] gngl | SO 275 a Je 

ax! Sax Ya 21sox ie 55 300 23 2,1 1 
3 Tor Te Tom de Brazil - = 
Br Box 3a Zar Ti War | 970 | 20 | 25 24 | 1 
AS0/8A a x 16 Sex I ax io 65 32 | 27 3,2 1 
us 2x 96 Maxi Sax 3a |1oool |, — 
25jgox 78 Nlıoxt. 20 35| 0 41 1 
A0112A Tax She Sıox Se Sax ne > — - 
I2 x ®ı6 lıex Sa Nyazx!N/ıe 
ex 3a 2aox Ts Ta xölıe 2240 85 a i 
18/16x1 1x1Ve_ 1nextva | Fe — eig Far 
[hezerj Doppelmaulschlüssel u en 
CHROM-VANADIUM = ae Press linie ö 
ee 510 ar | 139 1 
2 Ai A | | £ 
129 545 so |1w0| ı 
19 575 55 1 
en N! a 
Sätze in „Remscheid"-Haltern und hausfarbenen 145 
HAZET-Schachteln IN 640 so 27,0 1 
LITER verchromt, Köpfe Hochglanz 160 — 
165 
No. | Kaya 170 | no | w0| ı 
= 180 | 

450/8.Rd 6x7_ 8x0 10x11 12x13 | gs) 
14x15 16x17 18x19 20x22 | 7] 185 

450/10 Rd 6x7 8x8 10x11 12x18 15 ns |” | 540 1 
14x15 16x17 18x19 20x22 1800| Ma: 

4 24x26 27x32 | Ss ee SE 

450/12 Rd 6x7 8x9 10x11 12x13 210 
[vH] 14x15 16x17 18x19 20x22 [2500| 220 7165 70 51,0 1 

21x23 24x26 25x28 27x32 230 le | 


Fortsetzungrechte Spalte 


|_Amer. Maße auf Anfrage 
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Ring-Maulschlüssel ins _cumomvannoum fl 


Maße nach DIN 3113, Blatt 2 


600 _ schlank und dünnwandig, Ringschlüsseikopf 18° abgebogen 
Gleiche Schlüsselweiten 4 
4 
in 
Verchromt, Köpfe geschliffen A 
600 600 W 
Q HE)A | Al 
| Am — mm | mm mm Te | 
ser 102 | 50| 35 | 10 10 
re] 112 | 60 | 40| | 10 
| 15 | 70 | 40 20 | 10 
SEN | 
10 ] 
n > 
eu | 
1] € 
Erz 
15 
16 E 
177 
18 
19 
2 | 
I #21 
TEN Zee 
23 9 11 14 17 19 2 |_850 
[24 10 11 13141719 | 60 
= 9 11 14 17 19 22 27 32 | 2400 
me 9 10 11.13 14 17 190 22 | 970] 
8 9 11 14 17 19 22 24 
2 27 32 2 270 
Peso if: 6 7 9 11 13 14 17 19 
= un ie 
IR = 8 9 10 11 13 14 15 17 
— 2 - 19 22 24 27 30 32 9 
= 55 7 8 10 11 19 14 15 | gg5g 
17_19 22 24 27 3032 | 9650] 
6 7 8 9 10 11 12 18 
600 A 14 15 16 17 18 19 20 21 | 2100 
22 
je] 6 7 8 9 10 11 12 13 
Är 14 15 16 17 18 19 20 21 | 700 
77 = 22 23 24 25 26 27 28 30 
— 32 
5, in 
„8 —— 6 7 8 910 11 12 18 
f0.® 14 15 16 17 18 19 20 21 | ggoo 
7/16 22 23 24 25 26 27 28 30 
77 = 32 36 41 | 
| %ı6 
E07 600,6A-1 | Ss Ye Is Va Ye Ss | 480 
fie 600/6A-2 | 16 W2 6 Ss Ya ie | 800 
I Ya Te 9, De MM 
| 3% FarTE de Te a Me Ms a | 1470 
13/16 —— = 1 5 3 7 1 ie 
7 eooroA. | Ya Se de Te Wa Is | 1500 
1876 FE 74 Se 98 Te 2 So | 
1 OIZR-T Sa %a 78 1 ts We | 2980 
11/16 
1ife a! 600/,6W | 16 Va Se "Is 72 Ss | 1450 
1174 Deere Ar 3 an Tee, 
de | Par Te to Me ro a no | 1400 
We | a TEETRTRETTEITRTE | 
He SDro Ve de Ma ie a Tre | ooo 
112 : an a 
| 16 1/4 Se a 7 
1378 soor1ow ee = Reilianon 
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Ring-Maulschlüssel iang 
CHROM-VANADIUM 


605 A (Fortsetzung) 


schlank und dünnwandig 
Ringschlüsselkopf 6kant 
15° abgebogen 


Gleiche Schlüsselweiten 


EKe) 


Aı Aa 


+] 
mm mm mm 


lalson 
& 


o 


102 50 3,5 
102 50 3,5 


112 | 60 | 40 
125 | 70 | 40 
145 75 4,5 


4) Aı A2 | 
ala 
155 | 100 | zo | 70 | 10 
160 | 105 | To | 0 | 10 | 
n 175 | 120 | 7,5 | 110 | 10 
185 | 130 | 80 | 150 | 10 
205 | 135 | 80 | 170 | 10 
Ring-Maulschlüssel kurz 


CHROM-VANADIUM 


El A | A hy 
mm | mm | mm a 
102 so | 35 605/6 9 11 14 17 19 22 550 
125 70 40 605/8 6 7 8 910 11 12 13 | 250 
- 165 - 8,0 5,0 605/12 AR ‘2 he ” 10 11 12 13 750 
Ring-Maulschlüssel kurz ce 78 go mia 18 
CHROM-VANADIUM 605/17 14 15 16 17 18 19 20 21 1550 
schlank und dünnwandig, 2 
Ringschlüsselkopf 15° 
abgebogen 
Gleiche Schlüsselweiten 
Se Me Te 2 We ] 
Se ®a Bis 
1743 "a, Ya u Ye) Vz 
Yı6 98 | 320 
Ye Te Na Mes Se 
re 34 78 79 
Ya Se Is Te 1a 
se Se Ye 94 "36 900 
18 


Ring-Maulschlüssel kurz 
[e] CHROM-VANADIUM 
mm schlank und dünnwandig, 
6 55 Ringschlüsselkopf 6kant 
7 100 | 60 15° abgebogen 
er Gleiche Schlüsselweiten 
8 | 85 | 40 
9 110 | 70 | 45 £ 
10 115 75 | 50 ON 
11 1235 | 75 | 55 ei 
12 1390 | 80 | 55 
13 135 , 85 | 60 Fr 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
I. Verchromt, Köpfe geschliffen 
21 
-bLı | Aı R|vo 
=> _ mm mm mm g > 
95 12 | 10 
605 A | 100° 18 | 10 
fe) | 105 22 | 10 
110 2 | 10 
Kr Z 
In SKA 
116 - 
38 le | a [»|r8 3 
= 18 mm mm mm g | 
Dre Br s| 55 |35| 2 | 10 
Ins 9,07 1769: 105 | 65 |40 | 22 | 10 
110 | zo |45 | 25 | 10 


ÜHazer] Doppelringschlüssel gerade CHROM-VANADIUM 


Maße nach DIN 837 


EZ 
a 
y 
Ag 
Verchromt, Köpfe geschliffen 
- - i 
oO I um | 610 Foren 
4a: AB n 
6x7 100 | 42 2 | » Di Im. 
| “| mm mm 
ax | alt 30x36 300 | 10 | 40 | 5 
8x 10 | 125 51 | 16 10° 32x36 360° 14,5 450 5 
10x11 130 5,6 22 10 36x41 400 | 15,5 625 | 1 
12x13 i ü 
or 1a 150 | so 35 0 Nnazerij Doppelringschlüssel gerade 
12x14 | 2 | in CHROM-VANADIUM > 
13x15 610 
14x15 160 | 70 #2 | 0 
13x14 
13x17 
| 170 72 55 | 10 
LE a ar Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 
17x19 | 185 | 80 75 10 T 
18x19 190 82 80 10 No. © 
8 
19x22 a | 1. 108 + 
2100 | 92 | mo | so 8x9 10x11 12x18 14x15 
ao, A we 610/6 16x 18818 | 300 
21x23 in 6x7 8x9 10x11 12x18 
22x20 | . 233, 0 IB N] 1ax15 18x17 18x19 20x22 | #10 
24x26 260 11,2 210 & 6x7 8x9 10x11 12x13 
T | 610/10 14x15 16x17 18x19 20x22 | 1040 
24x27 | 275 | 112 | 220 5 24x26 27x22 = 
25x28 | 290 11,2 | 240 5 6x7 8x9 10x11 12x13 
_ T + — 610/12 14x15 16x17 18x19 20x22 | 1440 
27x32 | | [E 21x23 24x26 25x28 27x32 
u re & 6x7 8x9 10x11 12x18 
os. = 610/12N 14x15 16x17 18x19 20x22 1450 
Forsotzung rechte Spalte | 21x23 24x27 25x28 30x82 | = 


Eee Offener Doppelringschlüssel muss 


Maße nach DIN 3118 


612 Köpfe um 15° abgebogen und mit 15° aufgeschlitzt 


Verchromt, Köpfe geschliffen 


T 
612 612 A 
o Rr\S% fe] A| R|Go 
ea [18 | Fr An 
Be RUM Er. une — Ba A BE 
8x10+ 140 7 8 55 10 Spıex Ya + 140 a N: 55 10 
9x11+ 17 | 8 87| 65 | 10 || %s x "rs+ 147 | 8 87 | 6 | 10 
+ 2 ß 
N a LEE Sur | 168 | 92 | 103 | 110 | 10 
11x13+ 160 | 87 | 98 | 90 | 10 | | a x ®4 208 | 12 132 | 175 | 10 
12 + 9,2 10,3 10 r 
13x15 | 168 92 \103 | 110 | 10 ||” x ve le | 250 | 10 
1 = = — 1x1 /8 17 19, 475 5 
1axız | 195 | 108 |12 | 15 | 10 2 
ee 28|1 |1331 18 | 19 || ein Merkmaı von wesentlicher Bedeutung ist, daß der Ring- 
_— — le kopf in der Höhe einseitig gegenüber dem Stiel vorsteht, 
107 an 1 ie 2 En ipı damit bei dicht nebeneinanderliegenden Verschraubungen 
: - || der Stiel so weit wie möglich über die benachbarten Ver- 
24x27 260 | 162 | 18 | as0o | 5 schraubungen hinweg bewegt werden kann 
30x32 | 300 | 21 23 700 _| 5 


28 + = mit Skant-Öffnung 


Starter- 


und Blockschlüssel 
'CHROM-VANADIUM 


Verchromt, Köpfe geschliffen 


Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 


11x13 
14x17 
19x22 


8° EA RI 
mm mm | mm | mm | g 
11x13 145 | 75| 75| 80 | 10 | 
13x15 u 185 | 75| 80 | 130 | 10 | 
14x16 
14x17 185 | 80 | 90 | 140 | 10 
15x17 E | 
| 19x22 235 | 120 | 130 | 20 | 5 
615A 
oO Et |) Aı | A2 To m 
ÄrF, mm mm | mm | g 
| ex 2 _ [145.178] 26] 80] 10 
Y16x 3/8 185 | 80 | 90 | 140 | 10 
Sg x3/a 
Ws T/a 235 120 |130 | 270 | 5 
Starter- 
und Blockschlüssel 
61 5 CHROM-VANADIUM 


615/3A 


Syısx Sls 


7jaex a 
Ss x3la 


Spezialschlüssel 
für den Öldienst 


CHROM-VANADIUM 


für: Audi 
Ford 
Opel 
auf Volkswagen 
hausfarbener Mercedes 
Plastic-Tafel Fiat 
Maße: 360x410 mm und andere 
Verchromt 
No. fg 
E 
617 Spezialschlüssel für 
verschied. Wagentypen 
618 dito für Ford-Fahrzeuge | 
und andere Typen | 
625 Ringschlüssel 17x19 | 
für Audi | 
2100-12 Innensechskant- 
schlüssel 
für Opel-Kadett 
2567 Spezialschlüssel 
für Volkswagen 
2760 dito für Mercedes- 
Fahrzeuge 
_| 3667 dito für Fiat-Fahrzeuge 
616T | id komplett, 7 teilig | 2200 
SI6TL Tafel, leer \_350 
Spezialschlüssel 
für den Öldienst an verschied. Wagentypen 
617 CHROM-VANADIUM 
ER 
x __ a D) 
7 Schlüsselweiten: 
Sechskant 20; 25; 26; 29,5 mm 
Doppelvierkant 13,8; 20; 15,4 mm 
No. +2 
| 5 = 
67 | 20 | 30 | 1 
Spezialschlüssel 


für den Öldienst an Ford-Fahrzeugen 
‚CHROM-VANADIUM 


10 Schlüsselweiten: 
Innenvierkant 6,5; 7; 8,5; 9; 10; 12; 13; 14 mm 
Innenvierkant-Konus 5,5-9,3 mm 
Schlitzschrauben 3 mm 


sis |] Im=230:=2]12 7385 1 


IKEeel Doppelringschlüssel nacnseröon crmoummau de 
625 Maße nach DIN 897 ü ©) 


Köpfe dünnwandig 


er 


Doppelringschlüssel 
flach gekröpft 
CHROM-VANADIUM 


Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 


No. 


| 8x9 10x11 12x18 
14x15 16x17 18x19 | 


6x7 8x9 10x11 
625/8 12x13 14x15 16x17 | 1050 
18x19 20x22 


6x7 8x9 10x11 

12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 


6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 25x28 27x32 


6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 2140 
18x19 20x22 21x23 
24x27 25x28 30x32 


625/10 1940 


625/12 2140 


625/12N 


ax he 2x ne 
625/6 A Se x 2a x 222 | 1430 
Ypıex Me ıexi 


H7 x ehe Er x, he 

2 x, 6 8 x he 

la x2®le2 "ix 7a | 2070 
Iex1 1'ex1!la 


14,0 | 14,0 


yıex1 380 | 16,0 | 16,0 | 450 
1y1ox1'/a 410 | 17.0 | 180 | 620 


625/8A 


ee] Doppelringschlüssel serseiwöot canon 


Maße nach DIN 838 
630 Köpfe dünnwandig 


630 630 A (Fortsetzung) 
fe} HH lA | Ag fe) | “El A| A 
el u Ne. el a a ke 
5,5x7 165 | 60 | 70 | 50 | 10 9yı6x S/e 245 100 | 120 | 180 | 10 
6x7 E 165 | 60 | 70 | 50 | 10 "9/32x 11/16 255 | 120 | 120 | 180 | 10 
/s x'"'/ı6 255 12,0 12,0 180 10 
so 7x8 170 60 7,0 50 10 5 3 Y N 
8x9 180 70 80 55 10 le x a 255 | 12,0 | 12,0 180 10 
8x10 180 | 70| 80 | 55 | 10 T 
 — r Se EEE H ee fox %4 275 1230 | 13,0 250 10 
1010x11 20 | 90 90| 80 10 374 x 25/32 275 120 130 | 260 | 10 
9x10 190 | 80 90 | 80 | 10 il | 1 FR 
Se ki RE ee TE RN [Er e 285 | 130 | 140 | 350 | 10 
12x13 220 | 90| 100 1120 | 10 s 
x 2 90 | 100 120 | 10 ax, 
10x19 210 1 90 100 120 10 || arte 0 180 | 120 | 870, 10 
x , , 13 7, 
ea a RE BEN 16x 7/8 | 905 | 130 | 140 | a0 | 10 
13x15 230 | 100 | 110 | 140 10 Tja x15/16 315 | 130 | 140 30) 5 
14x15 240 | 100 | 11,0 | 140 | 10 
013x17 245 | 100 | 120 | 180 | 10 ss |140 | 150 | 4200| 5 
14x17 245 | 100 | 120 | 180 | 10 
16x17 255 | 120 | 120 | 200 | 10 1x1!ya 350 140 | 1so | sıo | 5 
17x19 265 | 120 | 180 | 250 | 10 Ft 
18x19 275 | 120 | 130 | 280 | 10 || 111ex11/e 360 150 | 160 | 0 | 5 
5019x22 295 | 130 | 140 | #0 | 10 SER 
20822 2 11/18x11/a 365 150 | 160 |eo | 5 
= a a a Br 865 | 150 | 165 60 | 5 
21x28 as mom mo 5 - | 
x 15 | 180 | 140 | 370 | 5 Aya x18 
22x24 15 | 180 | 100 | 0 | 5 || Ieexına 200 180 170 || ı 
1 er 3, ı 
EEE SE EHRE RT Te EZ 400 | 160 | 170 880 | 1 
1s024x27 30 | 140 | 150 500 5 ||, u 
24x30 340 | 140 | 160 | 560 | 5 630W 
- + | - - 
25x28 350 | 140 | 150 |510 | 5 ® | *Li | Aı | Az | °° m 
= | a 
aru2e | TESTEN or ae Wwittwörth | mm | mm | mm | 
rat EINE ER Ye x 96 15 | 80 90 | | to 
27x32 | 150 | ı60 |eo | 5 = 1 — 
s030x32 | 1358) 188. 1,870 5 7 220 | 90 | 100 | 120 | 10 
30x36 160 | 170 | 890 | 1 en j 
32x36 16,0 17,0 830 1 1a x Stı6 235 10,0 11,0 140 | 10 
36x41 zul | | 
LEBER. a LA EHE S S/16x 38 245 | 100 | 120 | 180 | 10 
Verchromt T | | 
_— 38 x T/ı6 285 | 130 | 14,0 | 290 | 10 
41x46 485 20,0 | 21,0 |1480 1 e —t ı } 
46x50 515 | 210 | 220 1850 | 1 
ae 620 | 250 260 3200 | 1 ex Ya 315 | 130 | 140 [ao| 5 
£ | ei} | | u 
630 A Verchromt, Köpfe geschliffen 2x ®ı6 335 | 140 | 150 | 280 | $ 
Q E|A | Algo al| "ex We 350 | 140 | 150 | sıo | 5 
AR > mm | mm | mm | "en | Be I 1 
Yax Se 180 | 60| 70 | 55 | 10 8 x 98 865 | 150 | 160 670 5 
3 em S N Pi | 
ext | | 200. | 90.| 90.| 80 | 10 "lex 13/6 400 | 160 | 17.0 | 850 | 1 
Tex "72 220 | 90 100 | 110 | 10 RR a ne N 
2 x 96 220 | 20 100 120 | 10 || j 2 
u gg ar eg Tja x1 445 17,0 | 18,0 |1120 1 
Fortsetzung nächste Spalte | | | 
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Sätze 
in hausfarbenen HAZET-Schachteln 


Doppelringschlüssel 
tief gekröpft 
CHROM-VANADIUM 


Verchromt, 
Köpfe geschliffen 


Doppelringschlüssel 
tief gekröpft 

besonders kräftige Ausführung 
Köpfe stärker als normal 
CHROM-VANADIUM 


Speziell für Gerüstbau geeignet, siehe nachfolgende Abbildung 


Verchromt 
fe} -E|A|% | B | 
a mm | mm | mm | mm 2m 
21x22 330 | 165 |i65 | 13 | 500 | ı 


Doppelringschlüssel kurz 
gekröpft 
CHROM-VANADIUM 


635 


Verchromt, Köpfe geschliffen 


je} [| Aı | A2 > 
mm mm | mm | mm | "a 
_9x10 E 115 | 75| 75| 40 | 10 
12x14 | 140 | 90 | 90| eo | 10 
17x19 | 170 | 100 | 100 | 100 | 10 
NHazer]j Doppelringschlüssel kurz 


gekröpft 
‚CHROM-VANADIUM 


No. | °° 
0 
8x9 10x11 12x18 
| 14x15 16x17 18x19 | 950 
6x7 8x9 10x11 
630/8 12x18 14x18 16x17 | 1350 
18x19 20x22 
5,5x7 7x8 10x11 
630/8-1 18x15 14x17 19x22 | 2020 
24x27 30x32 
6x7 8x9 10x11 
12x18 14x15 16x17 
sono | 18x19 20x22 21x23 | 2220 
24x26 
6x7 8x9 10x11 
12x18 1Ax15 18x17 
te) 18x19 20x22 24x27 | 2640 
30x32 
| x £ 
6x7 8x9 10x11 
12x18 14x15 16x17 
enz 18x19 20x22 21x23 | 9500 
24x26 25x28 27x32 
8x7 8x9 10x11 
x 12x18 14x15 16x17 
EA 2NZ| 18x19 20x22 21x23 | 3500 
24x27 25x28 80x32 
6x7 8x9 10x11 
12x18 14x15 16x17 
630/13 18x19 20x22 21x23 |4610 
24x26 25x28 27x32 
36x41 
%s x 1e Vox Ms 8 x'Une 
OLSEN 34 x231g2 1%ıox 7I8 ‚uen 
ax The 2x Me STex'ıe 
Seh Ya 2332 Nıex Te Sax | 1970 
Yax de Yax ie 2x is 
630/7.A Se xtitıe Wa x2Ia2 YNıex Ts | 1710 
| 15tex1 
"ax She Sex Ts ax Yıs 
630/8A Sa xiyıs a x23/a2 "%nsx Ta | 2400 
I 7 
1a x de Ei x he Ya x ale 
Iaax'iiıe Sa xtire Max Ha 
BSOrIER Ya x Is 2lgex'&yıs Ta xtöjıe | 3770 
1Sf1ex1 1x8 Aroxttla 
Vox ds Max dns Sex He | 
SOSW | Tex Ya Wıox 8 188 
3 | - | 
| Is x 316 ex Va ax Se 
| Sex 9a Wax As Tax Va | 1300 
De | , IE 1 
| Yex 36 ex a Max She) 
630/8W Shuex ds ex Ts Tlıex 1/2 | 2340 
Ya x One ex 38 | 
| ax de Sex Ya Max She | 
nox Ya 3a x Ts Tiiex 12 
BRITEN Yax de ex 9a ax 3 | 4900 
| "ysxt'yıs ax ie Taxi 


635/3 
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Einfach-Ringschlüssel schwer curom-vanabıum 


Maße nach DIN 7444 


Verchromt Tafelgröße: 960x650 mm 
640 W 
Alt: > u El.‘ 
mm | mm | 9a” | mm |”a | 640- | Whitwortn | Reh | mm 
17,0 | 200 | 450| 560 1050 1 12 17,0 1 
17.0 | 200 | 450| 560 1050| 2430 | 1 9/16 170 1 
18.0 | 210 | 510| 570 1110 1 578 18.0 | 210 | 450| 570 1050| 1 
18.0 | 235 | e90| 7201800 1 "yo | 180 | 210 | 510| 570 1110| 1 
20.0 | 245 | 740| 730 1940 3241 | 1 3a 18,0 | 235 | 690| 720 | 1890| 1 
21.0 | 255 | 8830| 740 2030 1 13916 20.0 | 245 | 740| 730 | 1940 1 
22.0 260 11160 805 3460 1 Is 20,0 | 245 | 780| 730 1980 3241 | 1 
25.0 265 1200| 900 35004655 | 1 1/16 21,0 | 255 | 830| 740 2030| 1 
28.0 280 |1360| 915 3660 1 1 = [21,0 | 255 | 830| 740|2000| | 1 | 
01 330 | Tsıooln | 4 11 22,0 | 260 1160| 885 | 3460 1 
2100 1 11a 250 | 265 1200 | 900 3500 4655 1 
350 | 350 2800 1060 5700 1 198 | ____[28,0| 280 1360| 9153660 | 
38,0 | 365 |2900 | 1075 |5800 1 1/2 30,0 | 330 | 2200 | 1040 | 5100 | J 
40.0 375 3410 1085 6310 | 6080 | 1 15/8 320 350 12640 [1080 5540 |gogo 1 
40,0 | 375 3410 |1085 6310 1 1974 RE 1 
450 | 410 4800 | 1100 17700 mar 40,0 | 375 13410 11085 16310 | 1 
45.0 | 410 |4800 11100 7700 1 ‚Aufsteckrohre 
45.0 | 410 | 6800 | 1100 9700 Hi — - - 
No. Liga m 
| mm mm | | | 
640-2430 460 |24- 30 | 600 1 
AllLıga kb sı% 3241 610 | 32-41 | 1200 1 
le ae er 1229 180: 4655 160 | a6- 55 | 2300 1 
170 200 | a50| soo 100 | 1 | Sei a En 
17.0 200 | 450 560 1050 2430 | 1 s080Lg 1500 | 60-100 | 5100 1 
18.0 | 210 | 450| 570 |1050 3 esse 
180 | 285 | 680 | 7201890 1 
20.0 245 740 73011940 3241 | 1 5: 
21,0 | 255 8830| 740 2030 | [Es 2 X 
22,0 | 260 1160 | 895 3460 wel er! 
25.0 | 265 1200 | 900 3500 4655 | 1 840/14 IE len 
| 15 3660 1 “ ö 
28.0 | 280 |1860 | 915 3660| 640-3241, -4655, -6080 
30 Fe 12200 on gicc ! R640/14 wie vor, mit Aufhängetafel 35,6 
35.0 | 350 2800 11060 15700 ng | 1 FR ee Tore 119716 2 2916 = 
38.0 365 2900 1075 5800 1 640/14 A 38 2916 2a 2'816 31/8 ; 
40.0 | 375 3410 |1085 |6310 1 640-3241, -4655, -6080 
40.0 | 375 |3410 | 1085 |6310 1 R 640/14 A wie vor, mit Aufhängetafel 360 
Schlag-Ringschlüssel _speziaustanı 


Amerik. Maße auf Anfrage 


eingebaute Arretierung 


==] 
645 


Verchromt, Köpfe geschlitfen 


Doppel-Gelenksteckschlüssel cumowvanoum 


‚Zwölfkantköpfe mit Schraube 
daher auswechselbar 


ee] 


Doppel-Gelenksteckschlüssel 


CHROM-VANADIUM 


Q =) >» 3505| 645 
Am mm | mm | mm | 8 a 
| __ 6x7+ [165 | 95 105 | 55 | 10 | 
8x9 185 | 120 | 135 | eo | 10 
8x10 185 | 120 | 14,5 60 10 
9x11 200 | 13,5 | 16,0 80 10 
je 10x11 N 200 | 14,5 | 16,0 80 10 
11x13 = 220 "160 190 120 10 Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 
12x13 | 220 | 17,5 | 19,0 | 120 10 
12x14 & 220 | 17,5 | 200 | 120 | 10 No. | 0° 
13x15 235 | 190 | 21,5 | 200 | 10 > h > | 
| _ 1ax15 | 235 | 20,0 | 21,5 | 200 | 10 8x9 A0x1t Fox 
13x17 = 235 | 190 | 24,0 | 200 | 10 645/7 14x15 16x17 18x19 | 1460 
14x17 235 | 20,0 | 24,0 | 200 | 10 20x22 zu | 
| . | 8x9 10x11 12x13 | 
Lea 2457125071, 240° | 12401 30: 1 Feasys 14x15 16x17 18x19 | 2600 
17x19 260 | 240 | 27,0 | 310 5 20x22 21x23 24x27 | 
18x19 260 | 250 | 27.0 | 310 | 5 = > 
19x22 285 | 270 100 | 400 | 5 ER RT 
20x22 285 | 27,5 | 30.0 | a0 | 5 || gasssa Gi n Ba 
21x23 | 285 |290 [315 | 450 | 5 x |_ "ex 78 '8hıex1 
22x | 285 225 | 450 | 5 
24x27 | * 340 | | 680 5 
+ = Sechskantköpfe 
645 A 
— —— 
fe} «&| D4 | De 
ke AIR E- 
38 x 7/6 15 1a | 16 || 
2x 916 220 | 18 | 20 | 120 | 10 
5/8 x"!/16 245 | 23 | 24 | 2a0 | 10 
5/0 x 3a 260 | 23 | 27 | 310| 5 
yıox Ye | 285 | 285| 0 |4s0 | 5 Satz in Plastic-Tasche 
“X | 340 | 325| 35 | 680 | 5 || 6asssar | [| #sx ts Vax®ı6_3ax3a | 580 
N nezerif Reifenheber 1-Profil N rzzerjf Reifenheber gebogene Form 
CHROM-VANADIUM CHROM-VANADIUM 
650 652 
für Motorräder für Lastwagen Silbergrau 
I T 
No. No. 
650-6 | 
8 
Reifenheber 
CHROM-VANADIUM 
für Automobile Verchromt 653 
No EI I 
ge | mm | % y A 
Ku 3” 12 | Fe in insbesondere für schlauchlose Reifen Silbergrau 
Sr. 500 | 20 | 550 5 653 ] | 455 18 60 | 5 


Kreuzschlüssel 
SPEZIALSTAHL 


für Pkw 


705 


leichtes Arbeiten durch lange Hebelarme Silbergrau 


Kreuzschlüssel 


CHROM-VANADIUM 


für Pkw 


715 


geschmiedetes 


N; 


“ 


mit 3 Schlüsselweiten und einem 
!/2" Verbindungs-Vierkant 


leichtes Arbeiten 


77T; durch lange Hebelarme >. Köpfe geschliffen 
No. je} 
d EN mm ER No. [e] 
705 17x19x ''16x22 420 |1300| 25 au EN 
1705-17 | 17x17x17x17 420 |1300| 25 | | 715 17x19x1'/16x22 | 420 Kl 
705-19 19x 19x 19x19 420 |1300 | 25 
ms-ıT0 |i7xizxigxie | 420 |1a00| 25 | | 15-19 | oe [420 [1700| 5 | 
705A Ho x rad na | 420 [1200| 25 | | 715-171e _ | 1eızm1ex18 | a20 [1700| 5 | 
ow | |Stex 98 «next | 420 |1300| 25 EINE las SIchenung. di® das Abkiitschen 
= Verchromt, Köpfegeschliften | | zı5-01 | | 17x19x22x vr [ 420 |1700| 5 
705 v 17x19x11116x22 420 |1300| 25 | | 715-02 17x19x ex var | 420 1700| 5 
hazer] Kreuzschlüssel Kreuzschlüssel 
SPEZIALSTAHL für Pkw CHROM-VANADIUM für Lkw 
705-02 720 
mitdrei 
Schlüsselweiten 


und einem '/2" 
Verbindungs- 
Vierkant 


H 


9 & % 


in Verbindung mit einem Steckschlüssel-Einsatz ?1/18" A 
"2" D Antrieb, speziell für Mini-Cooper zu verwenden 


'/2" mit Kugelsicherung. die das Abrutschen 
der Einsätze verhindert 


Der Schlüssel hat an der 32er Seite noch einen eingeschmie- 
deten 4Kant von '®/18” = 20,64 mm für die amerikanische 
Zwillingsradbefestigung (Ford u. dgl.) 


: - . 70 | 24x27x32x38 | 750 [5500| 1 
leichtes Arbeiten durch lange Hebelarme Sibergrau | | 720-30 24x27x30x32 | 750 5500| 1 
705-02 | Li7xiox'oxvzm | 420 |1300| 5 | | 720A | [nexiiexaxıve| 750 [5500| 1 

Kreuzschlüssel für Lieferwagen, Kreuzschlüssel 
SPEZIALSTAHL Kleinbusse usw. CHROM-VANADIUM für Lkw 
710 720S 
mit drei 


Schlüsselweiten 
und einem ®a" 
Verbindungs- 
Vierkant 


NN 


8/4” mit Stiftsicherung, die das Abrutschen 
der Einsätze verhindert 


io __|__19x22x24x27 | 560 |ao00| 5 7208 | _24x27x32x®am | 750 [5400| 1 
WEITERE RADMUTTERN-BETÄTIGUNGSWERKZEUGE AUF SEITE 40 
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rezerjf Flachmeißel wase nach Din 6453, Form a 745 (Fortsetzung) 
CHROM-VANADIUM L Spitzen- | Material- T 
No. 3 55 # | stärke 
730 FRI HESS 
731 7452-1 120 1 12 80 | 10 
120 2 12 80 | 10 
3 120 3 12 85 | 10 
4 120 4 12 85 | 10 
5 120 5 12 85 | 10 
6 120 6 12 90 | 10 
Hacker 7 120 | Ta 12 | 10 
ee nz 8 wi 8 | 12 mol ı 
No. breite | stärke | 
A EN se Kr > 10 150 | 10 12 | 100 | 10 
730-1 100 | 15 |14x9 | 70 | 10 NHazer/l Körner waße nach Din 7250 
2 125 | 17 |16x10| 100 | 10 F 
3 150 | 18 |17x11| 165 | 10 en 
4 150 | 20 120x12| 210 | 10 746 
5 1755 | 22 |20x12| 240 | 10 
6 200 | 24 [23x13 | 380 | 10 
7 250 | 26 |26x13| 490 | 10 
8 300 | 28 |26x13| e00 | 10 
achtkantig Maße nach DIN 8459, Form B Stahlgrau 
2; = achtkantig Stahlgrau 
731-1 125 | 10 10 65 | 10 == - , 
2 15 | 11 10 70 | 10 746-1 120 | 10 70 | 10 
3" 125 | 12 | 12 | 100 | 10 120 12 5 | 10 
5 ale | RE Splintentreiber wasenach Din 0450, rom c 
9 200 | 20 18 | 300 | 10 CHROM-VANADIUM 
Kreuzmeißel wase nach vın 6451 748 
CHROM-VANADIUM 
740 
741 achtkantig 
Li | La | Spitzen- | Material- 
No. ® stärke 
Arte 
7488-2.) 15|35| 2 8 |s0 |ı0 
34 125 | 40 | 3 8 | 3 |10 
flachoval Stahlgrau y= “ 
748b-2 150 50 | 2 | 10 | 60 |10 
740-1 100 5 |14x98 | 65, 10 a 150 |50o | 3 | 10 | eo 10 
2 125 5 |16x10| 85 | 10 4 ıso|50o | 4 | 10 |e5 |ı10 
3 150 | 6 |17x11| 160 | 10 o4lgı)| 178701104 | 10 70 4 
5 175 7 20x12 235 | ı0 R En ee en 
6 200 8 1|23x13 370 | 10 8 150/501 8 | 12 |s0 [10 
7 250 9 26x13 445 | 10 a 
a2 7480-6.) 180 | 6 | 12 /|11o |10 
achtkantig Stahlgrau 8 200 | 75 8 12 1140 | 10 
Kek B 10) 200 75 | 10 | 12 |170 | 10 
741-1 190 | 4 10 eo | 10 = = = 
2 18 = 12 in 0 Meißel, Durchtreiber, Körner, 
, \ \ Splintentreiber 
4 150 7 12 | 110 | 10 
5 160 8 14. | 160 | 10 750 
6 180 9 16 | 235 | 10 
7 200 | 10 16 | 270 | 10 751 | 
‚| 
Nnazerjj Durchtreiber wase nach Din 6458 111 
CHROM-VANADIUM N N 
745 
75016-1 7516 
Sätze 
achtkantig Stahlgrau auf Plastic-Ständern 
Spitzen- | Material- 
| | 9 ae | ES No. 
mm mm mm q > 
745-1 120 1 10 | oo| so Fee 731-2 731-5 741-1 
2 120 2 10 co | 10 745-3 745a-4 746-1 
3 120 3 10 60 | 10 
“ w 2088 || zu ER 
R = SE | 10 || zswe | 7482-2, a-3, b-4, b-5, 0-8, c-8 | 500 
=> a We > (Fonsszung eihle Spalte 751/6-1 748 b-2, b-3, b-4, b-5,b-6,b-8 | 450 
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(+) = nicht nach DIN 


9 = Speziell für Sicherungsstifte der Scheibenbremse an verschiedenen Fahrzeugtypen 


Parallel spannende Gripzangen 


mit gehärteten geraden Stahlbacken, 
mit Schnell-Lösehebel 


Universal-Gripzange 
CHROM-VANADIUM 
eine Backe gerade, eine Backe halbrund 


25 | soo | ı 


En 


755-7 


754-10 _ Einstellbereich von 0-50 mm 756-7 mit Auslösehebel 
3 
| 
| Glanzvernickelt 
r T 
Glanzvernickelt Ao: SW [ig > 
a 
No. sw|sz | 267 180 7 20 |s0| 1 | 
ne RE En) | = = 
_754-10 [250 | 10 | so |eo| ı razerij Universal-Gripzangen 
für Einhandbedienung en 
für 1 - 
> mit geschmiedeten halbrunden Backen, 
[Haze] mit Sohmell-Lösehebel 757-7 _ Drantschneider, mit Auslösehebel 
kräftige Werkstattausführung 
mit Stellschraube zur 
Veränderung des Normal-Spanndruckes 
T54E-10 | | 265 | 10172 | 50 | 720 | 1 757-7 | [iso | 7 T 35 ] 00] 1 
Gripzangen Nnezer] mit verbreitertem Schnell-Lösehebel * 
N erg Wie HAZET 758.10 
mit geschmiedeten Backen - 
755-7 eine Backe gerade, eine Backe halbrund - 757-10 
mit Auslösehebel 
kräftige Werkstattausführung 
757-10 | BE RE ER > RE 


[42] 


mit kombinierter Maulform 
für Rund- und Flach-Profile 


[22er mit verbreitertem Schnell-Lösehebel* 7157-12 
* kunststoffüberzogen, bietet | > ER Zu rn ee 
größere Auflagefläche für 3 oder Fr I 757-12 | | 300 | 12 ] #5 Js] 7 
4 Finger beim Auslösen; deshalb 3 für Einhandbedienung 
Een Boden Magen, nn Vrazer/l mit nalbrunden Backen 
755-10_ | 250 | 9 ] so T50|] ı mit Schnell-Lösehebel 
für Einhandbedienung 757E-10 
mit Schnell-Lösehebel 
mit Stellschraube zur mit Stellschraube zur 
Veränderung des Normal-Spanndruckes Veränderung des Normal-Spanndruckes 
755E-10 = 245 | 9% | 30 | 590 | ı 757E-10 __] 245 | 9a | 40 


Rohr-Schweißer-Gripzange 


CHROM-VANADIUM 
mit verbreitertem Schnell-Lösehebel* 


* kunststoffüberzogen, 
bietet größere ; 
Auflagefläche für 3 oder \ 


Universalzangen 
Maße nach DIN 5231, Form B 
CHROM-VANADIUM 


Verchromt 


4 Finger beim Auslösen; | 2 ei | Io 
deshalb Einhand- ——- No. n a > 
Bedienung möglich Glanzvernickelt EZ Fe SD 8 
am 700-3 v 240 | 9172| 50 | soo | ı 
N: swizz S 385 | 1512| 50 | 720 | ı 
mm |" mm | "a 
78 | 280 | 1114| 50 | 880 
N rezeril Schweißer-Gripzange BIRD verchromt, Köpfe Hochglanz 
ERS NANANN 760-1VKH 115 | 42 so| ı 
7 58-1 mit verbreitertem Schnell-Lösehebel * 3VKH 240 | 91/2| 50 | 300 1 
wie HAZET 758 oben 4VKH 385_| 15112 720 | 1 


Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


Gripzange 
CHROM-VANADIUM 
für sperrige Werkstücke 


mit verbreitertem Schnell-Lösehebel * 
wie HAZET 758 oben 


| | 275 ] 1 so | 


720 


Schnellspann-Universalzange 


CHROM-VANADIUM 


mit durchgestecktem Gewerbe 
und Brennerloch 


Hochglanz verchromt 
No. a 
> . eR ak 
759 [| 250 ] 10 760N 240 | 92 | 35 | 350 1 


Verchromt 
> sw 
240 | 9'2| 50 | 0 | 1 | 
385 | 1512| 50 | 760 | 1 
KL verchromt, Köpfe Hochglanz 
760-11 VKH 115 | 42| 20 so| 1 
33 VKH 240 | 912| 50 | 350 | 1 
44 VKH 385_| 152 50 760 | 1 
NHazerj Universalzange 
Maße nach DIN 5231, Form F 
CHROM-VANADIUM 
760 N 


mit 5 Führungsrillen 


Zündkerzenschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


doppelseitig, mit umiegbarem Griff 
761 PP! g. g! 
Verchromt, Köpfe geschliffen 
No | 9 |s> 
| mm mm Er 
761 l 220 |20,8x26-"3/18x1| 200 1 
NHazerj Zündkerzenschlüssel 
mit Kardangelenk und '/2” [] Antrieb 
für schwer zugängliche Kerzen 
762 
762 | 300 208-316 | 530 1 


für Bedford-Blitz CF 1,81 u. 2,31, Renault 30 TS, Peugeot 104, 
604, 504 Coupe u. Kabriolet ab Bauj. 75, Volvo 264 GL und 
viele amerik. Wagen Verchromt 
762-1 | ssol 1 


| 300 | 16-5 |] 


N Hazer/i Zündkerzenschlüssel 

mit Kugelgelenk 

767 
insbesondere für Mercedes, alle Pkw 

Verchromt 

No. als oO sm 
mm | mm a s 

767 190 | 208-916 | 300 | 1 


O00swTaB6700 | 


mit Kugelgelenk 
und Feder 


insbesondere für Mercedes 250 SE, 280 SE, 
Coup& und Cabriolet 


767-1 300 208-916 | 375 | 1 


000581096700 


Zündkerzenschlüssel 
mit Kugelkopf, insbesondere für Volkswagen 


764 


764 


| 135 | _208- ns ER 


Zündkerzenschlüssel 
für Motorrad und Motorroller 


766 


766 


| 160 20,8- "16 


Lıso | ı 


insbesondere als Werkstattschlüssel 
zu empfehlen für alle Mercedes-Pkw 


767-2 | _] #0 | 208-6 | 475 | 1 


Kombinations-Werkzeuge für Zündkerzen 
- z.B. Steckschlüssel-Einsatz HAZET 962, 
HAZET 900 TZ - 20,8, 900 MgT, 880 MgT 
in Verbindung mit Umschaltknarren 
HAZET 916SP, 8816P - usw., 
mit genauen Anwendemöglichkeiten 
siehe Seiten 116, 121, 124, 128, 131, 135, 138, 
141,142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152 


Zündkerzenschlüssel 


speziell für VOLKSWAGEN 
siehe Seite 112 


> 


2505-1 2505-2/8816GK uam 
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Radmutternschlüssel 


769 für Lkw 


Der Schlüssel 32x38 hat an der 32er Seite noch einen 
angeschmiedeten 4Kant von 19/16” = 20,64 mm für die ameri- 
kanische Zwillingsrad-Befestigung (Ford usw.) 


Nhazeri] Radmutternschlüssel „Kombi-Kreuz” 
DBGM 


1773 SPEZIALSTAHL 


für Volkswagen 


mit Radkappenabzieher 

Doppel-Abziehkralle am Griff in die beiden Löcher der Rad- 
kappe einsetzen, Hebelarm gegen Reifen abstützen und 
Radkappe abziehen 


Verchromt, Köpfe geschliffen Silbergrau 
T 
alle o f No, Ei hy 
u Re | „9, 23» 
769-1 406 | 24x27 ("Syıox11/ı6A) 1330| 8 773 420 | 19 @1s) | 850 | 25 
2 406 | 28x33 ( la x Ya W) 1360| 3 r7 
30 406 | 30x32 (1316x1/ A) 1360| 3 Radmutternschlüssel „Kombi-Kreuz” 
VS ä 410 | 32x38 (1'/a x1V2 A) 1460| 3 DBGM 
Stecker 774 SPEZIALSTAHL 
Verchromt 
769-4 | eo ]  19mm& 1250] 5 
Radschraubenkurbel a ; 
Nnzzerij nm mit Radkappenabzieher 
., Abzieh ‚Abziehhaken am Griff hinter der Radkappe einsetzen, Hebelarm 
772 ee Feen gegen Reifen abstützen (außer Fiat und NSU) und Radkappe 
abziehen 
774-1 =S 17 mm z.B. für Mercedes 250 SE, 200 D, 180 D, 
Audi, NSU 
774-2 = S 19mm z.B. für Opel Rekord 60, 66, 
Opel Kadett „L", 
Ford 12 M, 17 M, 20 M, Ford Turnier, 
y % BMW 1800, Fiat 850 
Silbergrau 
Verchromt Gras) 420 | 17 [800 | 25 


[EZTSE 


Hydraulischer 


Universal-Radnabenzieher 
SPEZIALSTAHL 


776 


Zum Abziehen der Radnaben 
an Personenwagen, Liefer- 
wagen sowie mittleren und 
schweren Lastwagen 

Durch zwei verschieden 
große Traversen ist ein 
Schiefziehen der Radbolzen 
ausgeschlossen 


Wichtig: Die Abzughaken 
können auf der Traverse 
universell aufgehängt werden. 
Man ist hierbei nicht an eine 
festgelegte Teilung gebunden 
Die Schraubentaschen liegen 
durch ihre Doppelgelenke 
immer plan auf 


IN Sibergrau 


Arbeitsweise 

Auf den Radbolzen werden die Schraubentaschen mit Hilfe 
der vorhandenen Radmuttern befestigt 

Die dem Schraubenkreis-$ entsprechende Traverse wird mit 
der hydraulischen Presse auf die Achse gehalten 

Dann werden die Abzughaken auf die Traverse gehängt und 
durch Drehen der hydraulischen Presse auf Zug gebracht. Hier- 
nach betätigt man die obere Druckspindel der Hydraulik 


Zu jedem Abzughaken (22 mm Loch-@) gehören 2 Reduzier- 
ringe 14 mm bzw. 18 mm Loch-& zum Einlegen 


Einzelteile: 

G S Y 

& a oo Ü 
778-1 7762 776-4 7765,-6 776-7,-8 


Kugellager-Abzieher 


SPEZIALSTAHL 


Dieser Spezialauszieher wurde besonders 
zum Ausziehen von in geschlossenem 
Gehäuse sitzenden Rillenkugellagern ent- 
wickelt 


Jeder Abzieher kann mit wenigen Hand- 
griffen, durch Einsetzen entsprechender 
Klauen, für das bestimmte Lager 
umgerüstet werden. Zu beachten sind 
lediglich Lager-Nummer und Anzahl der 
Kugeln 


Bei der Größe -90 und -150 kann neben 
der Vielseitigkeit als Rillenkugellager- 
abzieher, durch zusätzliche Hebel 
anstelle der Klauen und Spindel- 
verlängerung, dieses Werkzeug in einen 
2- bis 5-Arm-Abzieher umgerüstet 
werden 


Pr Damit lassen sich Scheiben und sonstige 
runde Teile abziehen 


Umrüstteile siehe Seite 42 
Verzinkt 


1 Abzieher bestehend aus: 1 Teilscheibe mit Spindel und 
5 Armen (ohne Klauen), die Klauen bestellen Sie separat 
satzweise a 5 Stück nach Ihrer Wahl 

(siehe Anwendebereichs-Tabelle Seite 42 unten) 


No. T | = 


Sortimente in hausfarbenen HAZET-Metallkästen 
335 x 225 x 200 mm 


TTIN-65 5 | 086 1 
90 90 2,3 1 
150 | 150 ER | 
Teilscheiben 
No. ® © _> 
mm 
TITN-25 . so | 10 | 1 
26 Sie 250 1 
Spindeln 


al St 


T | | 
No. soomuere | "LE | SE | 
Falk wel 


TITN-30 68 |10|j1o| ı 
31 80+150 | 250 | 600 | 1 


‚Arme (Satz a 5 Stück) 


“ | SG 
No. Spanntiefe 5 > 


mm Salz | Satz 

T77N-40 Er 65 340 1 
41 90 830 1 
42 150 Ste 


ka 
776-1 Presse, mit 2 verschieden 
| langen Druckstücken 60 # 
2 Kleine Traverse 
| für Pkw, Lieferwagen und 
mittelschwere Lkw 2,4 1 
3 Große Traverse 
für schwere Lastwagen, 
Traktoren, Zugmasch. usw. 38 1 
4 Abzughaken, 22 mm Loch-@ 0,5 1 
5 Reduzierring für Abzughaken, 
14 mm Loch-@ 0,02, 1 
6 dito, 18 mm Loch-@ 0,02| 1 
7 Druckstück, kurz 0,2 1 
8 | Druckstück, lang 04 | 1 


Klauen (Satz a 5 Stück) 


CHROM-VANADIUM 


für Pkw, Lieferwagen und mittelschwere Lkw = 
w | 1 Hydraulische Presse 776-1, | | No. a Satz 
mit 2 versch. langen Druck‘ — an en 
stücken (776-7 und -8) T7TTN-01 55 1 
776122K 1 Kleine Traverse 776-2 165| 1 02 5 1 
6 Abzughaken 776-4 o = ! 
6 Reduzierringe 776-5 = = 2 
| 6 dito, 776-6 | T7ITN- 1 h 
für Fahrzeuge wie oben unter 776/22K beschrieben 3 60 1 
und für schwere Lkw, Traktoren, Zugmaschinen usw. 4 9 1 
— on = 5 1 
1 Hydraulische Presse 776-1, 8 co 1 
mit 2 versch. langen Druck- — Zr: T 1 
stücken (776-7 und -8) Tran- 7 200 | 1 
1 Kleine Traverse 776-2 — = _ 
T76/26K 1 Oroba Taverne 77823 205| 1 TITN-16 80 1 
7 Abzughaken 776-4 7IIN-17 200 1 
7 Reduzierringe 776-5 TITN-23 200 1 
7 dito, 776-6 } _| |__Anwendebereichstabelle siehe Seite 42 unten Fortsetzung 
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Nrzzer]l Kugellager-Abzieher Kugellager-Abzieher 
SPEZIALSTAHL SPEZIALSTAHL 
(Fortsetzung) 
777N 777N 
Skt.-Steckschlüssel 
zum Betätigen der Spindel 
Ss Ir E u | 
No SE] onen 5 > 
TITN-50 | 17 | 220 | z7zn-so | 20 | 1 
51 22 | 300 31 | 650 | 1 
Umrüstteile 
für Kugellager-Abzieher 777 N 
2- bis 5-armig 
Sätze 
in hausfarbenen HAZET-Metallkästen 320x 120x70 mm 
No. 
ka 
7TIN-ıK | 3 2,3 
1 Teilscheibe 777 N-25 
1 Spindel 777 N-30 
5 Arme 777N-40 
4 Satz & 5 Stück Klauen 777 N-01, -02, -03, -06 
Zusatzarme 1 Teilscheibe 777 N-26 
für 1 1 Spindel 777 N-31 
No. Abzicher | Se | © => || 5Ame 777n-41 
el | Zr - & Satz A 5 Stück Klauen 777 N-1, -2,-8, -4, -5, -6 
| Te ee 1 1 kt. Sa 22 mm, 777N-51 
= = 7TIN-SK | Tess 
Sem ds Verlängerung 1 Teilscheibe 777 N-26 
für 1 Spindel 777 N-31 
Ne er TI => 5 Arme T77N-42 
Bere z = —] | 5 Satz a 5 Stück Klauen 777 N-7, -11, -16, -17, -23 
en | , | = ‚ 1 6kt.-Steckschlüssel 22 mm, 777 N-51 
‚Anwendebereichs-Tabelle für Klauen 
Bee Lager- Klauen- Lager- Klauen- Lager- Klauen- Lager- Klauen- 
HAZET-Ne Reihe HAZET-No. Reihe HAZET-No. Reihe HAZET-No, Reihe HAZET-No. 
7TIN- 65 | 6000 TTTN-06 6200 TT7N-01 6300 7I7N-01 S me = 
6001 06 6201 02 6301 03 
| 6002 06 6202 02 6302 03 
| 6003 06 6203 0 
= 600 | 0 E 
ZITN- 90 60065 | 777Nn-02 6204 7I7N- 1 6303 TIIN- 6 6403 TITN-2 
"6006 1 6205 1 6304 | 2 604 | 4 
| 6007 1 6206 1 6305 3 6406 5 
| 6008 1 6207 2 6306 4 6407 5 
\ 6009 1 6208 4 6307 4 
| 6010 1 6209 3 6308 5 
6011 2 6210 3 6309 5 
6012 2 6211 4 6310 16 
| oo | 2 6212 5 
\ 6014 3 6213 16 
6015 2 6214 16 
8016 4 6215 16 
6017 4 | 
6018 4 | 
= 6019 Selle 2 | = 
T77N-150 6216 7rIN- 7 61 | 77an-11 6408 T7I7N-7 
| 8217 16 6312 11 6409 7 
6218 7 6313 7 6410 7 
| 6219 7 6314 17 6411 7 
6315 17 
6316 23 
6317 23 
| 6318 23 
| 6319 23 
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Ausdrücker 
SPEZIALSTAHL 


für Spurstangenköpfe 


Mtezer] 


779 


Ma 


Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der 
Spurstangenköpfe 


779-1 für Pkw 


1-2 für Pkw und Transporter 
779-3 und -4 für Lkw 
Silbergrau 
r Alec) 
mm | mm | mm | "a 
779-1 18 | 40 | 35 | 300| 1 
779-2 24 | so | 45 | soo| ı 
779-3 27 60 55 600 1 
779-4 38 75 | 80 |1600| ı 
Nnazerif Universal-Kugelgelenk- 
Abzieher 
SPEZIALSTAHL 


779N 


zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der 
Kugelgelenke an Pkw-Lenkungsgestängen 


Großer Spannbereich durch schraubbares Gelenk 
Ausnutzung maximaler Drücke durch parallele Stellung 
der oberen zur unteren Platte 


NHazer Kegelrollenlager-Abzieher 
SPEZIALSTAHL 
77785 
Grundgerät in 4 verschiedenen Größen. 
Passende Greifstücke für Lager-Nummern It. Tabelle 
Unter Federkraft stehende Abziehsegmente im Fixierring 
lassen das Greifstück mühelos über die Lager-Rollen führen. 
Greifkante faßt direkt hinter die Rollen. Dadurch zentrische 
Führung des Lagers 
Grundgeräte 
mit mechanischen Spindeln ohne Greifstücke 
No. ST | 8% 
En Bulk=- 
7775-1 130 1000 | 1 
2 175 3500 1 
3 225 5700 1 
le 4 280 8700 1 
Greifstücke 
| Seltene DEREN | 
i für 
No. Arne Lager- Ti > 
gerät No a 
7775-110 \ 30204/32204 | 250 | 1 
111 | 30205/32205 300 | 1 
112 7r7s-1 | 30206/32206 | 350 | 1 
113 30304/32304 | 380 | 1 
114 30305/32305 | 400 | 1 
115 30306/32306 | 450 | 1 
116 67048 + 5oo| 1 
7775-210 30207/32207 | 500 | 1 
211 30208/32208 | 650 | 1 
212 \ 3020932208 | 800 | 1 
213 7775-2 | 30210/32210 | 950| 1 
214 30307/32307 1100 | 1 
215 30308/32308 | 1250 | 1 
216 30309/32309 | 1300 | 1 
217 30810/32310 | 1500 | 1 
7775-310 30211/32211 | 3500| 1 
311 30212/32212 | 3600 1 
312 30213/32213 | 3700, 1 
313 30214/32214 | 3800| 1 
314 30215/92215 | 3900 1 
315 7115-3 | 30216/32216 |4000 1 
316 80311/32311 |4050 | 1 
317 30312/32312 | 4150 | 1 
318 30313/32313 | 4250 | 1 
319 30314/32314 | 4300 | 1 
320 30315/32315 | 4400 1 
321 30316/32316 | 4500 1 
7775-410 30217/32217 | 4500| 1 
411 30218/32218 | 4600 | 1 
412 30219/322198 4750 1 
413 80220/32220 4850 1 
414 7775-4 | 30221/32221 | 5000 | 1 
415 30317/32317 | 5150 | 1 
416 30318/32318 | 5250 | 1 
417 | 30319/32319 | 5350 | 1 
418 30320/32320 | 5500 | 1 
Spindeln 
mechanisch 
777S-10m | 7775-1 2350| 1 
20m 2 1250| 1 
30m 3 500 | 1 
40m | 4| 2500 | 1 
hydraulisch 
7775-20h rıs-2 | 1250| 1 
30h 3 2500| 1 
40h 4| 3500| 1 


+ = für DB-Achslager 


Verzinkt 
nung sw 
779N 18-22 50 740 1 
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Hydraulisches Druckwerkzeug 


CHROM-VANADIUM 


780 


leichte Handhabung 
kleine Form 
großer Druck 


‚Aufgrund seiner flachen und 
handlichen Bauweise ist 
dieses Zusatzgerät sehr 
vielseitig einsetzbar 


Funktion: 


Das Druckwerkzeug wird 
zwischen Wellenende und 
Abzieherspindel gespannt 


Durch Eindrehen der Druck- 
spindel wird die Hydraulik 
betätigt. Das Teil beginnt 
sich zu lösen und 

kann nun weiter abgezogen 
werden 


Das hydraulische Druckwerkzeug erleichtert die Arbeit 
wesentlich und verringert den Verschleiß an der Spindel 
des Abziehers, da die größte Belastung beim 

Abziehen von den ruhenden Gewindeflanken aufgenommen 


Dreiarmiger Radabzieher 
CHROM-VANADIUM 


785 


Besonders geeignet zum 
Abziehen von Riemenschei- 
ben, Zahnrädern, Lagern usw. 


Normalausführung: 

mit mechanischer Spindel 
785-1 m bis -6m 
Sonderausführung: 


ab Größe 4 mit hydrau- 
lischer Spindel 


785-4h bis -6h 
Spindeldruck 20t 


Die hydraulische Spindel 
kann auch nachträglich 
eingesetzt werden 


Verzinkt 


Durch das auf den Spindelzylinder wirkende Hebelsystem wird 
eine Selbsthemmung der Abzieharme erreicht. Ein Abgleiten 
und Ausweichen der Zugarme während des Arbeitsvorganges 
ist ausgeschlossen: denn je fester das Werkstück sitzt, um so 
stärker wird es von den Zugarmen umklammeri 


Die symmetrische Veränderung der Zugarme erlaubt das 
Anbringen dieses Abziehers auch unter ungünstigen Bedin- 
gungen 


i An  — 
ara | | Abzieher kompiett 
x Hub [Druck H er 1 mechanisch hydraulische Spindel 785-41 h 
Eu mm | t | mm | mm |" g | 3 ME sw Tr 
780-3h | 5 | 10 | a5 | 142 | soo | 1 5 mm mm kg 
Universal-Radnabenabzieher 285-1m 75 65 03 | 
CHROM-VANADIUM für Pkw und Lkw 2m 220 120 2 | ı 
781 Zugarme verschieb- und auswechselbar an 300 150 A| 5 
4m | 340 200 | ı 
Normalausführung: 5m 500 350 12 | 
mit mechanischer Spindel 6m | 750 | 320 15 1 
781-3 m mit 3 Zugarmen hydraulisch 
781-5m mit 5 Zugarmen x 
785-4h 340 200 | 115 | ı 
Sonderausführung: 5h 500 30 | 14 1 
mit hydraulischer Spindel &h 750 320 | 17 1 
Diese kann auch nachträglich 
in. den Radnabenabzieher Spindel 
eingesetzt werden mechanisch 
781-3h mit 3 Zugarmen fü 
781-5h mit 5 Zugarmen No. | ER | 3 > 
No. 8 
: 785-11 785-1 Ha 
Verzinkt 21 2 550 1 
‚Abzieher komplett 31 900 1 
mechanisch hydraulische Spindel 781-31 h 4 4, 5,6 2000 | 1 
I Für mechanische Spindeln an den Abziehern 785-3 m bis -6m 
nor | sw ST 5% | | müssen Spindelverlängerungen benutzt werden: 
I. | on _ mm | Ks | | | Spindelverlängerungen 
781-3m 125-225 110 33 1 (nur zur mechanischen Spindel 785-31 m und -41 m) 
781-5m 125-225 110 48,1 — 
u fi I fi 
hydraulisch 5 3 No. Abzieher | Spindel | ee 
781-3h 125-225 110 36] ı No. N 8 
781-5h 125-225 110 5 1 785-410m 785-3m |785-31m| 20| ı 
785-411m 785-4m 10| ı 
ui —— = 412m 5m |785-41m | 1100| 1 
781-6 | 07 \ 1 413m | 6m 100 | 1 
Brücke = 
781-8 I [0,7 1 Spindel 
Er hydraulisch 
mechanisch J = für 
m) | | 107 I 1 No. Abzieher Ar FB &2 = 
| hydraulisch = | 785-41n 785-An| 30 | 20 |4200| ı 
781-31h | [5 mm Hub | 12tDruck | 1 | 1 bis -6h | | | | 
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Dreiarmige Abzieher 
SPEZIALSTAHL 


786 durch Umstecken der Zugarme 
als Innen- und Außen-Abzieher zu verwenden 


N Hazerij Zweiarmige Universal-Radabzieher 


SPEZIALSTAHL 


mit hydraulischer (h) oder 
787 5 mechanischer (m) Arbeitsweise 


© starke Ausführung 
® für große Beanspruchung 


Q 


Silbergrau 
No. wu. 
mm mm | 
786-1 120 80 1,5 1 
2 160 115 2,4 1 
3 225 170 4,5 1 


Nnazeril Zweiarmige Universal-Radabzieher 


SPEZIALSTAHL 


187 durch Umstecken der Zugarme 
als Innen- und Außen-Abzieher zu verwenden 


(W)] (m) 


Durch Auswechseln der Spindeln als hydraulischer (h) und 
mechanischer (m) Abzieher zu verwenden 


Silbergrau 


No. 


787S-45h 
787 S-45m 


Einzelteile: 


Hydraulische Spindel 
zu HAZET 787 S-45 


& 
1 
160 787S-451h | 
220 j 
| 
250 | 200 7,5 Mechanische Spindel 
370 | 200 | 10,5 5 RE 
40 | 550 | 225 | 160 mit Reduzierstück 
zu HAZET 7878-45 
Abzughaken nn 
787S-451m | 4,0 1 
Brücke 


zu HAZET 787 S-451 h bzw. 787 S-451 m 


No. sw Es > 


mm | "a 
mit normalen Gleitschuhen eb Bee 1 
No. perPaar | ST | er Fi) Abzughaken 
= Rene] u mit normalen Gleitschuhen 
787-1015 90 |787-10/15 0,6 T sT 
2025 150 20/25 1,5 | 
3035 200 30185 | 37 a [ner som 3 > 
4000 225 40 45 ze7-a000 | 25 | 45 1 
mit extra langen Gleitschuhen 
Fer ERSTEN mit extra langen Gleitschuhen 
2025l9 | 300 ! 787-4000 Lg 300 64 1 
3035Lg 300 4000/4Lg 400 82 1 
3035/4 Lg 400 4000/5Lg 500 9,5 1 
3035/59 500 ; 
4000 Le jp= 300 Diese losen Abzughaken mit normalen und extra langen Gleit- 
400074 R 400 schuhen für Spanntiefen bis 500 mm entsprechen den norma- 
oe Er en Haken für Radabzieher HAZET 787-40 
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Innen-Auszieher 
SPEZIALSTAHL 


zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtungen 
788 ee 
HAZET 788-10 bis -30 
zu verwenden 
| 
Blank poliert 
Sa sw > 
| | mm Be 
788-1 | 12-17 02 1 
2 16-21 02 1 
| 20-28 ae 
| 27-37 06 | 1 
5 35-47 07 1 
6 45-58 14 1 
7 56-70 14 1 
8 70-100 29 1 
„Haze Gegenstütz-Vorrichtungen 
zusammen mit 
Innen-Auszieher HAZET 788-1 bis -8 
788 zu verwenden 
Silbergrau 
No. ya 
re “a 
788-10 788-1,2,3,4 | 05 1 
20 5,6,7 1a 1 
30 8 30 1 
Satz in hausfarbenem HAZET-Metallkasten 
395x 295x 70 mm 
No. Fyp 
£ IM ie 
788-1,- 2, -3, | 
788/9K 4, -5,- 6, 88 
-7, -10, -20 
Nrazerjl Lenkradabzieher 
SPEZIALSTAHL 
789 
für alle 
Lenksäulen 
bis 60 mm & 


mit 5 auswechsel- 
baren Einlegeringen 
für verschieden 
starke Lenksäulen 


Nnzzerjj Kolbenringzangen 


zusammen mit 
HAZET 791 
zu verwenden 


790 
En 
- AL 
Glanzvernickelt 
No. © 
An 2 m 
790-1 50-100 220 1 
1a 65-110 260 1 
2 110-150 380 1 
Nrazer/j Ventilkeilpistole 
791 
zusammen mit 
HAZET 792 
zu verwenden 
No. "ESS 
Fe == LT U BE 
791 195 | 210 1 
NHazer/f Ventilfeder-Spannapparate 
— Be 


leicht, mit 1 Paar 
geraden Backen 
für 75-225 mm SW 
| und gebogenen 
Backen 

für 45-195 mm SW 


schwer, mit 1 Paar 
geraden Backen 
für 120-280 mm SW 
und gebogenen 
Backen 

für 90-250 mm SW 


792-1 


792-2 


1320| 1 


380 3200| 1 


Schlag-Ausziehgerät 


für Scheibenbremsbeläge und Scheibenwischer-Arme siehe 
unter HAZET 1966, Seite 99 


T 
No er Paar fü E)5S 
ul m fe 
792-1Ea gerade 792-1 | 140 | 110 fh 
| 1b gebogen | 792-1 145 | 125 1 
792-2Ea gerade 792-2 | 140 | 120 1 
2Eb gebogen | 792-2 | 145 | 135 | 1 


Ventilfeder-Hebezangen 
für untengesteuerte Ventile 


793-1 mit verstellbaren 


793-2 mit Handrad für 


Backen automatische Feststellung 
793-1 | 250 | 00 | ı 
2 200 | 550 1 
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Kolbenring-Spannbänder 


stufenlose Feststellung 
mit Spannschlüssel 


794 


No ® H I 
mm ® mm | m |" 
94-01 40- 75 1'2-3| 50| 2 | 110| 1 
1 60-125 2'1-5| 80 | 3 | 260 | ı 
2 90-175| 312-7 | | 3 |0| 1 
3 90-175 | 3'/2-7 | 165 | 6/2 | 600 | 1 


Kolbenring-Spannzange 
DBGM, DBP ang. 


verstellbar im Spannbereich von 
70-100 mm Kolben-® 


für wasser- und luftgekühlte Motoren 


Anwendung: 

Bandlänge durch Drehen des Kunststoff-Knopfes auf den Kolben-8 nach der 
am Gerät angebrachten Skala einstellen. Spannhebel über den Druckpunkt 
hinaus öffnen und loses Bandende einklinkon. Spannband um Kolben und 
Kolbenringe legen und Spannhebel andrücken; Kolbenringe sind gespannt, 
Dabei beachten, daß die Abschrägung am Spannband zur Motorblockseite 
kommt, der Spannhebel liegt dabei links. Jetzt Kolben in Motorblock einsetzen, 
bis Spannband glatt aufliegt. Dann Kolben in Zylinder einschieben. Wenn es der 
Motortyp erfordert, das Spannband zwischen Stehbolzen entfernen zu müssen, 
dann kann der Spannhebel bis zum Anschlag gelöst werden. Dabei springt das 
Band aus der Halterung heraus und kann zwischen Stehbolzen und Zylinder 
hindurch herausgezogen werden 

Band-@-Korrektur durch Drehen des gelben Einsteliknopfes am Geräteende 
möglich, falls sich die Kolben nur schwer durch das Gerät in den Motorblock 
schieben lassen 

Bei Juftgekühlten Motoren in der gleichen Weise verfahren, lediglich mit dem 
Unterschied, daß die gerade Seite des Bandos unten liegt 


Ventileinschleifer 
mit Saugnapf 


[tee] 


795 


No. 
795-1 275 2 | 0 | 5 
2 275 5 | n 5 
3 275 | 5 
a 275 | 37 | 5 
Nnazerjl Bremsfederzange 
‚CHROM-VANADIUM 
für aufgenietete Bremsbeläge 
796 2 9 
Verchromt 
796 215 | ein | [ iso | 1 


No. re 
794 U-3 70-100 300 L 540 1 
Ersatzteile 

No. Ss 

g 
794 U-301 Spannband, 396 mm lang 30 
302 Kunststoff-Führungsstück | 8 
Kunststoff-Segment 
303 einschl. Federband und 13 
4 Befestigungsschrauben 


Bremsfederzange 

‚CHROM-VANADIUM 

mit beweglichem Teller, arretiert in jeder 
gewünschten Lage 

für aufgenietete und aufgeklebte Bremsbeläge 


797 


E nd 
Verchromt 
IEEIZEI sıo | 


Schlauchklemmenzangen 
für selbstspannende Schlauchklemmen 


Verchromt 
8a 180 1 


drehbare Backen 
798 205 


mit Feststellvorrichtung 


einstellbare Maulöffnung für verschieden 


große Schlauchklemmen Verchromt 
798-1 285 | 11'v2 | 480 1 
2 415 | 18%V2 | 660 1 


Türfederzange 


zum Entfernen und Einsetzen von Federn der 
Türgriffe und Fensterkurbeln 
an VW, Opel, Ford, BMW usw. 


799 


798 


a7 


Batteriedienst-Behälter 
aus säurefestem Gummi 
802 unzerbrechlich 


Polklemmenabzieher 


= | 
= No. “bi | sw | ST | 
mm | mm | mm | 28 Rau 
802-2 | 100 60 | 40 160 1 


Nnezer] Polklemmenzange 


280 x 135x 245 mm 


für ca. 4 Liter destilliertes Wasser 


In den beiden Füllöffnungen werden außerdem Batteriefüller Nhazerj Pol- und Klemmen- 
und Säureprüfer untergebracht und dadurch der Inhalt vor Reinigungsbürste 


Verschmutzung geschützt. 4 Seitenfächer nehmen das not- S 
wendige Werkzeug auf 802-4 


De Tr 
zE er ==) 


| Si 8 en 


- FON 
| 450 Deppelmauischlüssel | — 
13x 14mm ww | T 
760-3 Bere leane ur“ je® Sn | 120) ARE 
802-0 Batteriefüller j 
802-1 Säureprüfer  rzzerf Baiterietester 
| 802-2 Polklemmenabzieher mit Meßinstrument 12-0-12 Volt 
| 802-3 Polklemmenzange 802-53 auch für neuzeitliche, In Blockform vergossene 
802-4 Pol- und Klemmen- Batterien, bei denen die Pole unterschiedlich 
Reinigungsbürste weit voneinander entfernt sind 
830-2n Schraubendreher 
125x5,5 mm 
1848 Batteriezange 8" 
0-802 Sortiment ohne Behälter 1600 
802L | Behälter, leer 18600 
802 | komplett, 9teilig 3200 


Batteriedienstwerkzeuge 


N razerjl Batteriefüller Belastung bei 
12 V max. 110A 6 V max. 165 A 
802-0 Eine Prüfspitze durch Kabel beweglich mit der 


| Widerstandsschiene verbunden 


No. an a ey. > 


TEE ER 
802-53 330 max. 500 | 560 1 
5 Ordnung an jedem 
No 4 sm Werkplatz 
mm | 
802-0 | 270 "0 1 


Säureprüfer 
mit Aräometer 


802-1 


Be 
razerf Werkzeugausrüstungen 


CHROM-VANADIUM 


in 3- und S-teiligen Werkzeugkästen 
mit Vorhängeschloß 


803Ta 


Kastengröße: 
420x200x150 mm 


Kastengröße: 
530x200 x200 mm 


arenenig fünfteing 
il Werkzeugausrüstung 804 InhaLtsüßeRsichT Verchromt 
CHROM-VANADIUM er T Sg 
B; etr.8gtelig er. 7Steiig 
Bossa ke len No. HAZET HAZET 
in dreiteiligem, stabilem Werkzeugkasten, 804-1 B04-1A 
verschließbar ee nee 
> 480 |Doppelsteck | 8x9, 1oxı - 
| Komplett °s schlüssel 12x x - 
No. | nomn massiv 16x17 18x19 - 
k | Ss | "o | 20x22 21x28 - 
803Ta __Metr. 36teilig "109 | Bues rn E 
| 803Tal Kasten, leer €] 45 | $ | 
INHALTSÜBERSICHT 3 Verchromt | | 433 |Drehstifte 0619 2032 z 
ri -Einsä 450 |Doppelmau- | 6x7. 8x9 | Wax 16 Stıox Sa 
Zr schlüssel 10x11 12x13 | Sex'a2 Wa x Ti 
14x15 17x19 20x22 10 14 17 19 | 14x15 16x17 | 2 x ®6 Shox Se 
610 Doppelringschlüssel EOS ES ES 
ati 21x23 24x26 | 2/s2x!3lıs 7/5 x'lıe 
[618 Öldienst-Spezial- 915 _Schiebegriff 12” 605 |Ring = | ia Ste 3 ne 
schlüssel für Ford 917-5 Verlängerung 5” Maulschlüssel = I2 ®he le Nine 
| ANangere Wegen 985 _Schraubendreher- 3 % 
Bes Donpekingschlüsssn Einsätze für Innen- 630 |Doppelring- 6x7 8x9 | Wax ds Is x 6 
| flach gekröpft Sal KannehRuben schlüssel 10x11 12x13 | 2 x Is Yarxıtıs 
17x19 mm 812 hoch gekröpft | 14x15 16x17 Se x''/ıs 3a x23/a2 
' | 8650-16 Reifenheber 16", | | 18x19 20x22 | '%ıex 7/8 11ox1 
2 Stück 1850-3 Kombizange 71/4" 21x23 24x26 | 1x1le 1oxila 
760-3 Universalzange 91/2" 2440-2 Hammer 200 q Zone 27x32 
765 Zündkerzenschlüssel 2140-5 dito 500 9 $ 
20,8 und 26 mm AR 900Z|Doppelsechs- | 12 13 14 15 | 8 "6 Ya ıs 
830-8n Werkstatt-Schrauben- 2170 Bandschlüssel kant-Einsätze | 16 17 18 19 | !%a2 "ine a 
dreher 150x8 mm . -Zü 2 12" Antrieb | 20 21 22 23 | 29132 'Yı6 7/6 18/6 
832-1n Elektriker-Schrauben- 20° 1 Spezial zunkorzen 24 26 27 28 3122 1 As 17/8 
dreher 50x2,5 mm Be 30 32 13116 1'/a 
832-5n dito 125x4 mm 2561 Doppelringschlüssel 
8352n Schraubendreher für 21x36 mm 2140 | Hammer 300 9 ro 
reuzschlitz- 2567 Öldienst-Spezial- = Zalbs. 
Schrauben, Gr. 2 schlüssel für VW ZU EDal BEI meNN | Ei 1 
835-3n dito, Gr. 3 2760 dito für Mercedes ALLE SORTIMENTE (804-1 804-1A) enthalten außerdem: 
Sortiment TG | | 650-12 Reifenheber 127, Betätigungswerkzeuge 
NS, ohne Kasten a 2 Stück '/2” D Antrieb 
nr ee 2 | w 1], [7850-307 dito, 20°, 2Stück 911 Schwunggriff 1672” 
0-803Ta Metr. soteig | 65 || 443 Flachmaißel 915, Schiebeanit 12". 
Pr Imschaitknarre 10%4 
N Hazejl Werkzeugausrüstungen 150918, 0m 17-5 Verlängerung 5” 
CHROM-VANADIUM 740-3 Kreuzmeißel 918 Verlängerung 10” 
804 in fünfteiligen Werkzeugkästen, verschlieBbar 150x6 mm 920  Universalgelenk 
7453-2 Durchtreiber SB SE SEN DIPRER, 
120x2 mm 
Komplett : 3 e 
No. eermanten ı 746-2 Körner 120x12 mm 1801-2 Seitenschneider 6° 
a ko sen f giyy« 1850-3 Kombizange 7/4" 
804-1 Metr. 83teilig 25 760-8 Universalzange 9/2" 2120-8 Rundfeile 8° 
O1 A| [| Amer 75tellg | 21 830-5n Schraubendreher 2122-8 Flachfeile 8” 
8042 | Mer. 6Oteilig 18,5 125x6,5 mm ae 
804-2A | ‚Amer. 57 teili 18 830-13n dito 200x10 mm 8. Dreikantfeile 
| 804 | Metr. 56teilig 20 832-3n dito 100x3,5 mm 2154 Bandmaß 2 m 
__804-4A \ Amer. 52teilig 18 orkmenie 
804L Si Kasten, leer [8 No. KR URER x 
Inhaltsübersicht und Sortimente ohne Kasten siehe rechte Spalte und 1 I 
nächste Seite 0-804-1 | Metr. &3telig | 17 | 
Amer. Baumaschinen-Sortiment für Caterpillar _80A-1A Amer. 75teili 13 
siehe HAZET 0-14/83A auf Seite 16, Merci! Amer 7Stellg: 
ebenfalls im Kasten 804 lieferbar Fortsetzung nächste Seite 
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804 


Werkzeugausrüstungen 
'CHROM-VANADIUM 


rezer] 


806 


_ Verchromt 


Herrenfahrer-Werkzeugsätze 


CHROM-VANADIUM 


INHALTSÜBERSICHT 
| ]  Metr. soteiig ‚Amer. 57teilig 
No. HAZET HAZET 
8042 804-2 A | 
450 |Doppelmau- | 6x7 8x9 | Wax 16 Sfnex'öla2 
Rd Ischlüsselsatz | 10x11 12x13 | Ye x Is 2 x hs 
im 14x15 16x17 | !Ya2x'lıs Ss x Va 
‚Remscheid"- |18x19 20x22 | 2%/a2x 7Ie "sex1 
Klemmhalter | 24x26 27x32 
630 |Doppelring- 8x7 8x9 | Naxölıo ax Is 
schlüssel 10x11 12x13 | Vox es Maxtıe| | ; ic} 
hoch gekröpft | 14x15 16x17 | Sa x'tıe 3 x28a2| | gunıe sehe, Verchrome 
18x19 20x22 | !Y16x 7a 19ıex1 _ 
900 |Doppelsechs- | 10 12 13 14 | %s Is a le 
kant-Einsätze | 15 16 17 18 | 'Y32 Se "hs 3a No. cs 
7a” O’Antrieb | 19 20 21 22 | 25/32 1%ı6 7/a "Se pe — — - 
23 24 26 27 | Va 1 1'ıs Is 450 Doppelmaulschlüssel 
28 30 32 1316 1a 8x9 10x11 12x13 
2140 |Hammer 300 9 - 14x17 19x22 
2141 |Engl. Hammer - 394 Ibs. 760-3 _Universalzange 9'/2" 
” nl 761 Zündkerzenschlüssel 
ALLESORTIMENTE (8042 80424) enthaltenaußerdem: || 806 20.8x26 mm 1280 
650-12 Reifenheber 12” Betätigungswerkzeuge | &hext"A) 
2Stück "/2" D) Antrieb 830-8n Schraubendreher 
650-20 dito 20”, 2 Stück 911 Schwunggriff 16%72” | 150x8 mm 
730-3 Flachmeißel 915___Schiebegriff 12” 5 : 
150x18 mm 916SP Umschaltknarre 1034" | |- | ai — Zundkerzsnhlneg — 
740-3  Kreuzmeißel 917-5 Verlängerung 5" wie vor, jedoch 
150x6 mm 918 Verlängerung 10” 450A Doppelmaulschlüssel 
745a-2 Durchtreiber 920 __Universalgelenk 806A Sex'®/s2 Ss x Is | 1280 
120x2 mm 980-13 Schraubendreher- 2 x 916 "Y32x1'lıe 
760-3 Universalzange 9'/2" Einsatz 13x2 mm 25/gax 7/8 
830-5n Schraubendreher 1850-3 Kombizange 7/4” = 
125x6,5 mm 2120-8 Rundfeile 8” Herrenfahrer-Werkzeugsätze 
830-13n dito 200x10 mm 2122-8 Flachfeile 8” ea 
832-3n_dito 100x3,5 mm 2123-8 Dreikantfeile 8” 
Sortimente 808 
Aa, ohne Kasten 20 
0-02 | Metr. 6Oteilig BE 
0-804-2 A ‚Amer. 57teilig 10 
INHALTSÜBERSICHT Verchromt 
Metr. 56teilig Amer. 52 teilig 
No. HAZET HAZET 
3 e 804-4 804-4 A 
450 |Doppelmaul- 6x7 8x9 "a x Ss Slıex 38 
schlüssel 10x11 12x18 | Snox'öls2 Sa x Te 
14x15 16x17 | 1/2 x 9ı6 ex SI inT. 
18x19 20x22 | aaxttyıa Sax aa || Mleche 
21x23 24x26 | 25/32x'Y16 7a x!Shıo| | Schwarz } 
25x28 27x32 | '/ıex1 1x1'/8 mit Reißverschluß, 
30x41 15teilig Verchromt 
630 |Doppelring- 6x7 8x9 | Wax She ax Tıe| — = : 
| schlüssel 10x11 12x13 | Wax Io 1Ma2x!i/ıe 450  Doppelmaulschlüssel | 
hoch gekröpft | 14x15 16x17 | S/s x 34 28/a2x'3lıe ex7 8x9 10x11 
18x19 20x22 | 718 x'%y16 !Sfex1 12x13 14x15. 16x17 
| 21x23 24x26  1x1V/e 1noxilıa 18x19 20x22 
| 25x28 27x32 730-3 Flachmeißel 150x18 mm 
36x41 746-2 Körner 120x12 mm 
9002 |Doppelsechs- | 12 13 14 15 | 9a re 2 ®ıe| | ao 760-3 Universalzange 9'/2" 3200 
kant-Einsätze | 16 17 18 19 922 Ss !'ı6 3a Ü ü 
"2" D’Antrieb | 20 21 22 23 | 28/82 96 7/8 'yı6 2 Feel 
24 26 27 28 212 1 116 17/8 8 
E 1 830-8n Schraubendreher 
30 32 1316 1a 
} —— 150x8 mm 
ALLE SORTIMENTE (804-4 804-4A) enthalten außerdem: 1850-3 Kombizange 71a” 
760-3 Universalzange Betätigungswerkzeuge = A EIER ll 
EVEy 1/2” DO) Antrieb 450A  Doppelmaulschlüssel 
a 911 Schwunggriff 16/2” la x BIıs Shox '3lg2 
760-4 dito 15". 915 __ Schiebeanft 12” exe Max ene | 
916SP Umschaitknarre 1034” enex a Nla2xttlıe | 
830-5n Schraubendreher 917-5 Verlängerung 5” a x 34 25/32x 13/16 
125x6,5 mm 2 Verangerung 10° 730-3 Flachmeißel 150x18 mm 
Re niversalgelen 746-2 Körner 120x12 mm 
830-13n dito 200x10 mm 980-183 Schraubendreher- 808A as eegine 3200 
832-3n dito 100x3,5 mm Einsatz 13x2 mm 222 
r 764 _ Zündkerzenschlüssel 
Nö; Sortimente '2]16” A (20,8 mm) 
i ohne Kasten S 830-8n Schraubendreher 
= nn E 150x8 
0-804-4 = Metr. 56teilig 14291 1850-3 Kombizange 7” 
0-804-4A ‚Amer. 52teilig [10 llaarı Engl. Hammer 314 Ibs. 


Prazer] Schraubendreher 


810- 
839 


in der bewährten Qualität 
mit Holz-Griff 


x 


je 
Be 


und mit trinamie”- 
KUNSTSTOFF-GRIFF schwarz 


ausgezeichnet mitdem Dundespreis 


ein großes Sortiment 


830-2,-5,-7n je 7 Stück 


6300 
| 


8400 


-9n _ je6Stück 

VS 810/2 832-1,-2,-3n je 8 Stück 
832-4,-5n je7 Stück 
836-1n 7 Stück 
833-1,-2n je 8Stück 
833-4n 7 Stück 
835-0n 8 Stück 

E 

vorm 835-1,-20n je 7 Stück 
835-3,-4n je 6Stück 
836-2, -3,-4n je 7 Stück 

VS8ioL Verkaufs-Ständer, leer 


750 


; gute 
' form 
——ı 
Schraubendreher- Schraubendreher- 
Sortimente Satz 
VS 810 810H 
mit trinamic®. | | 
Kunststoff-Griff | 
ti Ic® schwarz | | 
mit inamic- 4 
Kunststoff-Halter 
Kunststoff-Griff zu i N) 
Ken zur Wandbefestigung 
in Verkaufs-Ständern 
zum Aufstellen 
Be: 
No. 6 
a 
und zum Aufhängen an Lochwänden 830-2, -7,-9n 
810 H/6 832-2n je1Stück | 500 
835-1, -2n 
Sortiment 1 - —ı 1 = 
enthält die 11 gängigsten Schraubendreher-Typen 810HL Halter, leer | 9 
bzw. Größen 
T - el Schraubendreher- 
No °s Sätze 
HF 2 S 810K 
-2,-5,-9n je 7 Stück 
je 8 Stück 8i11K 
vs8ioy1 je7Stück | 6700 
7 Stück 
je 6 Stück 
Sortimente 2 und 3 mit trinamic". 
sind unterschiedlich und ergeben zusammen AS EU 


in Schachtel mit Plastic-Einlage 
und Klarsichtdeckel 


No. 


832-2, -4n 


N je 1 Stück 


BOnC 835-1, -2,-02n 


830-2, -7,-9n 
832-2, -3,-4n 
834-2n 


811 K/10 je 1 Stück 


835-1, -2, -02n 
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Schraubendreher pın 5262 Form A 
für Kreuzschlitzschrauben 
CHROM-VANADIUM 


Spitzen PHILLIPS-RECESS 
Holz-Griff blau 


No. 


ee] 


814 


814-0 0 
1 1 
2 2 


Spitzen 

DIN" | Amer. | Li | La so 

|| m 0 
0-1 so 145 20 5 
2-4 80 180 | 40 5 
5-10 | 100 | 210 65 | 5 


Schraubendreher pın 5262 Form A 
für Kreuzschlitzschrauben 
'CHROM-VANADIUM 


Spitzen PHILLIPS-RECESS 
Klinge mit Sechskant-Ansatz 
Holz-Griff blau 


818 


Winkelschraubendreher pin 5200 
CHROM-VANADIUM 


Klingenstellung 0° und 90° 
mit Kunststoff-Ummantelung 
schwarz 


No. | 
818-1n 0,6 4 90 20 5 
2n 1 65 | 125 50 5 
3n 1,2 8 150 | 5 
4n 1,6 1 |ıs | 1200| 5 
5n 2 13 | 200 165 | 5 


Winkelschraubendreher nın 5208 


für Kreuzschlitzschrauben 
CHROM-VANADIUM 

Spitzen PHILLIPS-RECESS 

mit Kunststoff-Ummantelung 
schwarz 


Spitzen 
No. 8200 | "Nor EEE 
I Größe | mm_| mm | mm 
814-3 3 |12-16 150 |265 | 13 
4 4 |18-> | 200 |335 | 17 
‚Spitzer 
„Haze: Schraubendreher No. Din" | Amer bi 
CHROM-VANADIUM Ka No. ur 
durchgehende Vierkantklinge 2 ewerrernd 
815 mit Sechskant-Ansatz sn ra Sean 
gesenkgeschmiedet g % 
LE lau 3+4n 3+4 | 12-16/18-> | 200 
 razerij Dreikant-Löffelschaber 
CHROM-VANADIUM 
820 Holz-Griff blau KIN H 
7 
No. uf 
) 
815-1 
2 = 
3 
7 T 
5 2 335 No Bi 2 LE > 
6 25 |16 |250 395 | 17 nie SE ENEN BEE 
125 55 | 230 70 5 
Nnazerjl Werkstatt-Schraubendreher 150 70 | 265 | 100 5 
DIN 5265 FormD 200 8 | 315 | 135 5 
816 CHROM-VANADIUM ea 400) en 2% L 5 
durchgehende runde Klinge Kant‘ 
mit Sechskant-Ansatz Dreikant-Hohlschaber 
Holz-Griff blau CHROM-VANADIUM 
Holz-Griff blau 
Pr» 
816-0 08 | 5,5 |100 200 | 10 | 80 | 5 
3 1 6,5 125 |230 | 12 | 110 | 5 
6 12 | 8 1501265 | 13 ı70| 5 —- =: 
= + 150 265 95 5 
7 ‚s |10 |175 1295| 13 | 210| 5 200 315 | 185 5 
8 2 |13 |200|335 | ı7 | 220 | 5 250 370 | 200 5 
10 25 |16 |250|385| ı7 430 | 5 300 as0 | 225 5 
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Flachschaber 


[ae] 


aus Werkzeugstahi 
Holz-Griff blau 


Kugelkopf-Schraubendreher 
CHROM-VANADIUM 
mit trinamie-Kunststoff-Griff schwarz 


Erezer] 


825 827 
Schraubt versteckt liegende 
Innensechskantschrauben 
unter einem Winkel von 30° 
e en 
| 
> wre Mi = 
No re = u 
E B mm | m mm | 8 
825-1 17 | 200 | sos | 100 | 5 Die Sechskantkugel arbeitet nach dem Kardan-System 
2 24 | 20 | 35 | ı8 , 5 - 
= Ss IE La 
ee] Flachschaber No. el Er > 
mit auswechselbaren IH ! 
Hartmetall-Wendeschneidplatten 827-03n 3 mo | = = 
825 Holz-Griff blau an 2 100 | 185 40 5 
05n s | 100 | 1e8 & 5 
06n 6 125 | 20| 90 | 5 
08n 8 150 | 260 130 | 5 
10n 10 150 | 260 | 180 | 5 
12n 12 150 | 270 | 240 | 5 
827A 
827 A-/a2n | 5%s2| 100 | 175 | 3 5 
%/ıon 316, 100 | 185 40 5 
aan ra | 100 | 195 6 | 5 
| Yan 1a | 125 | 230 o| 5 
No. Ebbe 0 5. s/ıon Sne| 150 | 260 | 190 | 5 
\ mm mm | mm ° Yon %s | 150 | 260 | 180 | 5 
8265-01 20 | 220 | a00 | so | s WER \a_| 150 | 270 | 240 |_8 
er on 3 ppezzij Schraubendreher 
Schneide abgesetzt, planparallel (VSM) 
N = 829 CHROM-VANADIUM 
auswechselbare mit trinamie "-Kunsistoff-Griff schwarz 
Hartmetall-Wendeschneidplatten 
| 825-010 Marızza Ton lger)j & 
020 so _| 30 | 45 5 
NHazer] Festhalte-Schraubendreher ee 
CHROM-VANADIUM fe 
826 TTansparent-Grift rot 
Die Größen 829-6 bis -9 werden mit einem Vierkant 
zum Ansetzen eines Schraubenschlüssels geliefert 
No. 
829-1n 05 | 
2n 0,6 
3n 0,8 
4n 1 
5n 11 
6n 1,5 
Festhalten der Schraube: an 2 
Schneide in Schraubenschlitz stecken, En 38 
Plastik-Ring vorschieben - 
Lösen von der Schraube: 
Plastik-Ring in Griffrichtung zurückschieben 
Klinge 2teilig, diagonal gegeneinander versetzt, 
kann mit einer Hand bedient werden 
Ta, T T 
3 ee L L: |S& be Satz 
| Free in Ausstellungsschachte! 
! E - 4 | mit Deckelabriß zur freien 
826-1 04 5 85 | 160 25| 5 i 
1 08 |as wolıe| | 8 Sicht auf den Inhalt 
3 [06 | 55 | 150 |20| 5| 5 
4 08 | 55 | 100 | 195 | 65 | 5 No. 
5 08 | 55 | 150 | 245 | 90 | 5 
6_| 12 |8 1150 1245 | 115 | 5 829K/6n 829n-1,-2,-3,-4,-5,-6 | 450 


Werkstatt-Schraubendreher 
DIN 5265 Form A 


Klinge mit Sechskant-Ansatz 
mit trinamie®-Kunststoff-Griff schwarz 


CHROM-VANADIUM 
830 mit trinamic® -Kunststoff-Griff schwarz 
Ts = 
4 
No. cr | Li | = 
| mm mm mm mm g = 
830-2n | 08 55 | 1255| 25| 5 | 5 
5n| 1 65 | 125 | 235 | ı0os | 5 
Zn. 1 65 | 150 | 2eo | 115 | 5 | 
Werkstatt-Schraubendreher 
DIN 5265 Form A 
830 (CHROM-VANADIUM 


Elektriker-Schraubendreher 
DIN 7437 


Meer 


CHROM-VANADIUM 
833 mit trinamic-Kunststoff-Grift schwarz 
VDE 
. 


ar 


1000 v 


mit verlängerte Isolierschlauch bis in den Griff, 

kein Funkenüberschlag an der Nahtstelle, isolierter Griff, 
für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmittel 
bis 1900 Volt, entsprechend den Bestimmungen 

des VDE 0680 Teil 2 für isolierte Werkzeuge 


Jedes Werkzeug mit VDE-Prüfzeichen versehen 


| ] 
No. | 4 Li OS 
Be 
830-8n 2 | 8 | 150 | 265 13 145 5 
_ 9n 12 | 8 |175 | 20 | 13 | 155 | 5 
I 13n 16 | 10 [200 3925| ı3 205 | 5 
14n 16 | 10 | 250 |370 | ı3 | 285 | 5 
16n | 2 | 13 | 20 | 370 | ı7 | 275 | 5 
Elektriker-Schraubendreher 
DIN 5265 Form A 
832 SIROMYANRDIUM 
mit trinamie-Kunststoff-Griff schwarz 
4 | 
No. | 4 fer ee 9} I > 
| un [Ton | m | m | u | 
832-1n 0,4 25 | 50 | 120 15 5 
2n 0,4 25 | 75 145 20 5 
3n 05 | 35 | 100 | to | 3 | 5 
an os | 4 [mw | ım|a | 5 
5n 06 | 4 15 | 215 | 50 | 5 
Fan 06 | 45 | 150 | 240 | 55 5 
san elslwjizs|z 5 
7n 08 | 55 | 150 | 250 | 80 5 
an 08 | 55 | 200 | 208 | 90 6 


Elektriker-Schraubendreher 
DIN 5265 Form A 

CHROM-VANADIUM 

kunststoffummantelte Klinge 

mit trinamic”-Kunststoff-Griff schwarz 


R 
No. cu 2 gs = 
uf mm mm | min mm | g = 
833 VDE 
| 0,4 2,5 75 145 | 20 | 5 
3 0,5 35 100 180 35 5 
4 06 4_ | 100 | 190 45 5 
7 08 | 55 | 125 |25| 5| 5 
9 1 65 | 150 | 255 | 190 | 5 
1 1,2 8 | 175 285 155 5 
13 1,6 10 200 _| 320 210 |ı 5 
Nnezer Schraubendreher bin 5265 Form C 
CHROM-VANADIUM 
834 Kurze Form, für Vergaser 
mit trinamic®-Kunststoff-Griff schwarz 
a 
r - 
834-1n | 06 | 4 25 | 8 | 45 5 
2n 1 65 | 25 | 85 | 50 5 
an | 12128 25 | 85 | 55 
NHazerij Schraubendreher pin 5262 Form B 
für Kreuzschlitzschrauben 
835 CHROM-VANADIUM 


Spitzen PHILLIPS-RECESS 
inamic ® Kunststoff-Griff schwarz 


No. 
835-0n | 0 |0-1 | 60 | 140 | 25 | 5 
in 1 12-4 | 80 | 170 #5) 5 
an| _ 2 [5-10 | 100 | 200 75 |5 
NHazerj] Schraubendreher pin 5262 Form B 
für Kreuzschlitzschrauben 
835 CHROM-VANADIUM 


Spitzen PHILLIPS-RECESS 
Klinge mit Sechskant-Ansatz 


mit trinamic®-Kunststoff-Griff schwarz 


u 


833-1n | 04 | 25 so [ 120 | ı5 5 | 
2n 0,4 2,5 75 145 20 | 5 Fi 

_ In) | 05 | 35 | 100.| = 35 | 5 — m . os 
An 0,6 700 | 835-3n 3 |12-16| 150 | 265 | 13 | 145 | 5 
5n 06 | A 128 | I & & A 4 \18-> | 200 | 325 | 17 | 310 | 5 
7n 08 | 55_| 125 | 225 75 5 Fortsetzung nächste Seite 


Schraubendreher pın 5262 Form D 
für Kreuzschlitzschrauben 


CHROM-VANADIUM 


Spitzen PHILLIPS-RECESS 
Kurze Form 


mit trinamic -Kunststoff-Griff schwarz 


835 


= 
‚Spitzen 
No nn w|b|b 25 
835-01n ı 22|3|85 j|40|s| 
02n 2 15-101 25 | 8 | 50 | 5 
Nnazeril Schraubendreher bın 5265 
für Kreuzschlitzschrauben 
CHROM-VANADIUM 
835 Spitzen PHILLIPS-RECESS 
VDE mit trinamic"” -Kunststoff-Griff schwarz 


mit verlängertem Isolierschlauch bis in den Griff, 

kein Funkenüberschlag an der Nahtstelle, isolierter Griff, 
für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln 
bis 1000 Volt, entsprechend den Bestimmungen 

des VDE 0680 Teil 2 für isolierte Werkzeuge 


Jedes Werkzeug mit VDE-Prüfzeichen versehen 


835 VDE I 
1 1 12-4 | 80 | ı70 | 50 | 5 
2 2 |5-10| 100 200 | 80 | 5 
3 3 12-16) 150 265 145 5 
4 4_|18-> | 200 | 325 | 315 | 5 


Nazerjl Schraubendreher 
für POZIDRIV-Schrauben 
835 CHROM-VANADIUM 
PZD mit trinamic”-Kunststoff-Griff schwarz 


RP 
No Gröge, L! | L2 dlker 
mm mm s 
835 PZD | 
-1n 1 so | ı7o | 4 5 
2n 2 100 | 200 | 75 5 
3n 3 150 | 265 | 140 5 
an 4 200 | 325 | 305 5 
NHazerij Schraubendreher 
für POZIDRIV-Schrauben 
CHROM-VANADIUM 
835 Kurze Form 
PZD mit trinamic ®-Kunststoff-Griff schwarz 


Werkstatt-Schraubendreher 


CHROM-VANADIUM 


Vierkantklinge mit Sechskant-Ansatz 
gesenkgeschmiedet 


mit trinamic ®-Kunststoff-Griff schwarz 


Schraubendreher pın 5266 
CHROM-VANADIUM 

für Gewindestifte mit Schlitz 

mit trinamie"-Kunststoff-Griff schwarz 


a: 


r 
A 
= 
Y 


3 
3 
3 


04 | 16 | 40 | 110 15| 5 
1 06 | 28 | 75 | 165 | 20| 5 
2 08 | 35 | 100 | 190 | 35 | 5 
32,| 1 45 | 125 | 225 | 50 | 5 
4 12 | 6 | 150 | 260 | 115 | 5 
5 16 | 8 | 150 | 265 | 140 | 65 

Schraubendreher 

CHROM-VANADIUM 

für Spezialschrauben TACL 


an allen französischen Pkw 
Sechskantklinge 


mit trinamie"-Kunststoff-Griff schwarz 


No. | 
N 
839-1n | 1 | 75 | 170 55 5 
2n 2 100 | 205 5| 5 
3n 3 150 260 140 5 
an 4 150 260 145 5 


835PZzD | 
-01n | 1 | 25 85 | 40 5 Zuordnung der HAZET-Schraubendreher zu den entsprechen- 
02n 2 25 85 50 5 den Schrauben siehe Tabellen auf den nächsten Seiten 


HAZET-Schraubendreher 
mit trinamic ®-Kunststoff-Griff schwarz 


Die Ausbildung des Griffes ermöglicht die Übertragung hoher 
Drehmomente ohne Abrutschgefahr und ohne Druck auf die 
Handflächen. Finger, Handfläche und Daumen liegen satt an, 
in jeder Stellung. Der neue Kunststoff ist echt handsympathisch 


Griff wie Führungsteil sind im Querschnitt mehrkantig mit 
abgerundeten Ecken ausgeformt, und zwar so, daß die Quer- 
schnitte von Griff- und Führungsteil gegeneinander winkel- 
verdreht sind, mit kreisförmigem Querschnitt als Übergang. 
Keine Kerben oder leistenartige Erhebungen mehr! Die 
anatomisch optimale Lage in der Hand des Benutzers ist 
erreicht 


Kunststoff aus hochwertigem Material, extrem hohe Schlag- 
zähigkeit, überlegene Griffigkeit, auch bei Handschweiß 
Gesteigerte elektrische Durchschlagfeldstärke 


Klingen aus hochlegiertem CHROM-VANADIUM-Stahl, spanlos. 
verformt 


Schraubentabelle „i zuornung der HAZET-Schraubendreher 


Schraubentabelle .ı Zuordnung der HAZET-Schraubendreher-Einsätze 


Klingenmaß Passende Schraubendreher Senkschrauben Flachkopfschrauben Zapten- | Hoiz- Biech- 
schrauben] schrauben | schrauben 
_=—— © hw7 
E. „” mn I y| € 
| HAZET- | HAZET- j HAZET- HAZET- | HAZET- DIN DIN DIN | DIN DIN DIN DIN DIN 
4 Pe Dur >" u Ber 7 (Dr ® var 
| I | 816 E77 7973 
mm | 'mm | \ u | ® ® 
n | 5 = = Bill. 
0,4 2,5 = 50 so e = M 1,6) M1,6 |M 1,6 | M 25] M25 1,6 - 
0,4 2,5 = 75 75 = - M 16 M16 |M 1,6 [4 M 25| M25 1,6 = 
0,5 3,5 - 100 100 - - M2 M2 M2 - |M3 M3 2 - 
0,6 4 - 100 100 | 25 - M 25 M25|M 25 u M4 M4 2,5 2,2 
0,6 4 = 125 125 - - M 25 M25|M 25 = M4 M4 2,5 2,2 
0,6 4 - 150 - - - M 25 M25|M 25 - M4 M4 2,5 2,2 
0,8 5,5 125 125 125 - 100 |M 3 M3 M3 M3 M5 M5 3/3,5 29 
0,8 5,5 = 150 - - - M 3 M3 M3 M3 M5 M5 33,5 29 
0,8 5,5 - 200 - = - M3 M3 M3 M3 M5 M5 3/3,5 2,9 
1 65 125 a a 25 125 |M 4 - M4 M4 M 6 M6 414,5 3,5/3,9 
1 6,5 125 - - - - MA = M4 M4 M 6 M6 44,5 3,5/3,9 
1,2 8 150 e- = 25 150 |M5 = M5 M5 | M8 = 5/5,5 4,2/4,8 
2 8 175 = - - > M5 = M5 M5 M8 — 5/5,5 4,2/4,8 
u 1 it 
16 | 10 200 - - - 175 |M 6 - |me | me [mio - 6 5,5 
1,6 10 250 - - - - |M6 - [M6 | M6 |M1o - 6 5,5 
Je 250 - - - 20 |ms | - |ms| - - - 718 6,3 
= Br | E = 
25 16 - - - | - 250 |Mıo - [Mio - - - - - 


Klingenmaß Passende Schraubendreher-Einsätze Senkschrauben Flachkopfschrauben Holz- Blech- 
HAZET-No. schrauben | schrauben 
= rn” en Y i; 
Schiitzschrauben 
| 8503- 8803- 987- 2209- 2211- DIN DIN DIN DIN | DIN DIN DIN 
963 924 84 85 | 920 95 7971 
364 925 922 6 7972 
I | Ic 97 7973 
mm | "mm ° ® 
05 | 35 - - - 1 - |m2 M2 M2 - M 83 2 - 
= | T 
0,6 4 4 - = N 92 - |M 25 | M25 |M 25 - MA4 2,5 2,2 
0,6 4,5 - - - 3 - |M25| M25 |mM 25 - - 2,5 22 
— | al, - | 
0,8 5 - - - 4 1 M3 M3 M3 M3 | M5 | 335 29 
Et 6 6 - | 5 2 |ma - M4 M4 | M 6 | 445 | 35/39 
er - - - se | 3 |ma - MA4 M4 - 414,5 | 3,5/3,9 
| | 
1,2 7 7 - - - | - |Ms - M5 M5 - - 4,214,8 
ee - 1 7 4 |Mm5 - M5 M5 | M8& | 555 | 4248 
1,6 9 9 - 2 8 EM E - M6 M6 - 6 55 
16 11 =. 10, | 8 9 s |me - M6 M6 | M10 6 55 
| 
= = = | > 
2 12 - - 4 - z |me - M 8 - - 718 63 
25 | 14 - - 5 ZU E3 Mi | - M10 - - 718 6,3 
25 | 16 - - 6 - s |Mmıo - M10 - - - - 


NHazerjj Schraubentabellen ni zuranung der HAZET-Schraubendreher und Schraubendreher-Einsätze 


Fortsetzung nächste Seite 


Innensechskant- 
Schrauben 
Ö Innensechskant-Schrauben © mit Schlüssel- 
führung 
Passende Schraubendreher und Schraubendreher-Einsätze Zylinder- Sonk- | Verschluß- Passende Schrau- | Zylinder- 
HAZET-No, schrauben kopf- schrauben bendreher und kopf. 
Ischrauben Schraubendreher- | schrauben 
Einsätze 
R = HAZET-No Hr 
827- |8501-| 8801- |985-| 986- |2100-| 2100L9-|2110-]2203- 2 : 
Se ee) mel m |er s . 
mm | DIN DIN DIN DIN mm |8802- | 993- |2094-| Din 
| 12 184 | 7ası 906 912 
08 | 
- | - 015 - | - | MiER2 = = = | 
en Ke| 3| 3 - sa| ma 
== - |22/o21g| 2) -|m25 | mM3 3 - 
- | - - 025 02519 - -|M3 M4 4 - 
! s ala -|a|Mm5 
3|- - [03 |03 Lg M4 M M5 5 
Zr if> Ss = = = | 
! - s|s5s 5 ıo| me 
4 - - M6|Me M8 
H ! —|6| e| e|o| me 
|5/75K| 5 | 5/5Lg 5 M8 - M10 
6/6K 6 | 6/6Lg 6 - M 8 |M 12114 (008) 
„en 1 | 8| 8| 8 os | mio 
7|- 7Lg 7 Mmıo | mio M 14 (806) 
8 | 8/8Lg 8 Mmı2 | mı2 M 16118 
1 x 10 | 10 10 | 10 | Mı2 
° - - 9 - - > 
10 | 10 [1071019 10 10 Lg 10 | 6 | Mı2 M14 [Mars] M 20122 
t = ! - 12| - 12 |12 | mia 
© Be - In - - 1 - - - - - 
2 |12 - 12 |12| - [12 | 1219 | 12 | - | mis |Miere|M 18/20 M24 
t Sie = 14| - | 14 | 1a | mies 
a) -|-| - |-| - [18 - -|- - - - - 
#"|- - - 114 - 14 |14 Lg| - | - | Mi6 |M 20/22 |M 22/24 - | 
E ae t Rn 17| - | - | ı7 | m2om2 
12) -|-| - |ız - 17 - 1-1 - - - - Mso | | 
»|-/-|- 9 - |8| - | -|>- - - - M 36/39 | 
= — 19| - | - | 10 | Maar 
2|- -|-|- - |22 - - 1 - - - - M 42/45 
2a|-|-| - |- - 24 - - | - - M24 - M 48/52 
- r 2|- -|2| mo 
= -|-|-|-| - |» - SU = = = = 
Kreuzschlitzschrauben 
nach DIN 7981 ff Ausgabe 1959 (Original PHILLIPS-RECESS) und zugehörige Schraubendreherspitzen nach DIN 5260 
Ausgabe 1961 
Passende Schraubendreher und Schraubendreher-Einsätze Metall- Blechschrauben Holz 
Kreuzschlitz- | Amer. HAZET-No, schrauben Fa sehr ben, 
Größe No. DIN ee Din 
814- 819- 835- | 8506- | 8806- | 2215- Te 7983 7995-7997 
2217- | s88- ® ® 
0 0-1 o - o - BE = - M1,611,8 = 2 
1 2-4 EN 101 1 - 1 M2/2,5/3 2,212,9 2,5/3 
2 5-10 2 1+2/2+3 2/02 2 2 2/2Lg M 3,5/4/5 3,5/3,9/4,214,8 3,514/4,5/5 
3 12-16 3 2+3/3+4 3 3 3 3 M6 5,5/6,3 5,5/6/7 
4 18-> 4 3+4 4 4 4 4 M8rto - 8 
PZD 
POZIDRIV-Schrauben 
Passende Schraubendreher und Schraubendreher-Einsätze 
Arie HAZET-No. Metallschrauben Blechschrauben Holzschrauben 
835 PZD- 8807 PzD- 989 PzD- 2216PZD- 2218PzD- E x 
1 10 - 1 1 M 212,5/3 2,212,9 2,5/3 
2 2/02 2 2/2L9 2 M 3,5/4/5 3.,513,9/4,2/4,8 3,5/414,5/5 
3 3 3 3/3Lg 3 M6 5,5/6,3 5,5/6/7 
4 4 4 4 4 M8rıo - 8 


59 


Schraubendreher 
Haze] Schraubentabellen Heer] CHROM-VANADIUM 
mit Zuordnung der HAZET-Schraubendreher-Einsätze 840 fr abaebrochene Schrauben 
und Bolzen 
1) Innenvielzahn-Schrauben (XZN) 
le Blank poliert 
PeBeande abraba Bla und Tür T 
Ichraubendreher-Einsätze ER 
Nennmaß HAZET-No enranben, No. E23 | Sehrau- Sl.kir) le y 
8808- 990- a1) 2114 E _ nz | Mm u Me E BER DA 
840-1 14-36| 3-6 | 1,8113,2| 50| 2 10 
n 2 2,1-4,9| 6-8 2,6 1168| 57 2| 10 
5 | 5 05 = Mae 3 31.65 811| 87204 & 5 10 
it vr Ir 06 = r & er 48-88 11-14, 5524 | 71| 10, 10 
8 8/aLg 9 08 8+10 e || 5| 162-1 1418| 7 |288| 78| 45| 10 | 
10 10 10 = | M10 6 9,4-15 | 18-24 10,3 33,6 55 | 10 
10Lg |_10Lg | a 7 12,7-19 | 24-33 | 13,7 37.8, 92 | 160, 10 
Be - 122g 92 - M12 8\ 1175-24 [33-45 186139 | 100 | 280. 10 
14 - TAT ag - M14 9 24-31 |45-52 25 42 |112 | 530 5 
16, = 16 16 = M 16 10 31-39 | 52-64 |33 |48 122 | 960 5 
1 39-48 | 64-76 41 54 134 11600 5 
(rl 48-59 |76-89|50 66 15012070. 5| 
i-: BE Vorbohren der eriorderlichen 
(1%) Ipmenkenpratgsstrauben [iBE.EY? Löcher durch passende Spiral- 
bohrer (siehe Tabelle oben 
5. Spalte) 
Passende Schraubendreher-Einsätze 
HAZETNO. 
Nenmmaß Schrauben 
8809- | 991- | 2092- 2220- | 2222- 
4 = S 04 Far. Sem Sätze in Metallkästen 
5 5 5 05 1 M 5 
6 aa REN EA NER AT No, 
8 8 8 08 3 3 Me || 1 = = 
10 10 10 10 4 4 | mio 840/1-5 | 840-1, -2, -3,-4, -5 
12 ren 12 = 5 Mı2 1-6 | 840-1, -2, -3, -4,-5, -6 
14 Er a wleng = 6 —M14 | 840-1, -2, -3, -4,-5, -6,-7,-8 | 795 
wo = 16 16 = 7 M16 Stehbolzenauszieher 
18 1 - = | - - | M18 SPEZIALSTAHL 
20 = = 20 Zul we M 20 zum Ein- und Ausdrehen 
845 von Stehbolzen mit Rechts- 
Drehmomente/mkp und Linksgewinde 
Anzugswerte für metrische Schrauben Er zeichnet ech auch 
mit 22 mm seine als a und 
‚hskant- seinen großen Spann- 
Anke 2 bereich aus. Durch die tief- 
T sitzende, exzentrische 
cmkp 1 € Rändelspannschraube 
en Be 3 werden auch kurze 
nach DIN 267 33 ö 8 Stehbolzen erfaßt 
23 e: 
3 = ‚Antrieb mittels Umschaltknarre und Steckschlüssel-Einsatz 
m |@b)| &0| «6 | &6 | dor | 2% | sw | mm | cr. | mm | | 22mm, Maul- oder Ringschlüssel 3 
05 0; 12[ 24) 281 = j04| = 1 = Vertnkt 
07 2i| 3 | 36| - |os -| - | für Bolzen | 
11]ı6|s |35| 5| 6 | - josli| - No; rn 2 = 
19 |25|48|57| 8 | 96 - |o6| 1] - | gas 5-20 360 1 
24|32|6 | zs| 102 12 | - |os| 1 | - = 
27|sa6|7 Te2 11 14 [5 loslı  - NHazerj] Hydraulische Mutternsprenger 
s7l42|56|11 j1s | 18 | 21 | 5508| 1 | 2 en ak . 
1 re zum Entfernen von unlösbaren oder 
= 2 ne “ nn a 33 [E DB 12 | 25 846 _fesigerosteten Muttern 
4 |96 12 124 129 412507 | 7 | 2712808 Die Mutternsprenger sind ausgelegt für 
sg 235 a8 57 |81 |97 |8 |12|2| 4 Schrauben bis zur Qualität von 8 G und 10 K 
6 2 as ss es |140 Jt65 J1o |16| 3 | 5 
mkp 
22 0,53] 0,71] 1,35] 16] 23] 271 |2 || - 
8 los|ı a. |13j2 |] 6 
10 |15|2 sulız |125: 47] 8:7] | ‚geringer Kraftaufwand P 
2 l2r|se 1 lıs |e T- 190 kein Beschädigen der Schrauben Silbergrau 
14 |43 58 2 |2 | |- | sw|\,t Ir | 
- rn No. | Mut 
16 | 66 | 88 3 124 | = | = 11 a 23 => 
Me 9112 Aaare Feel 846-1 13-22 | 8-14 | 220 | 700| ı 
20 ji3 117 66 | | - | - | 17 2 22-36 | 14-24 | 330 | 2300 | 1 


Ür2zer] Steckschlüsselsätze cow.vanaoum mit kt. Steckschlüssel-Einsätzen 
850 


853 Verchromt, Köpfe geschliffen 854 
| 7 
No. | Einsätze PA 2 al v4 = > L Pi © 
ap |“ a4 | as | "ses | er | sen | ae |" sro | 001 as | 0 
‚850 445555678910 11 x FR x 650 
851 445 5 55 6789 10 11 EsE 13] x x | 70 
852 4455556789 10 11 x x x x x | x x 900 
852-1 4455556789 10 11 12 13 14 | X x x x x x 1000 
850A| 316 7/2 Ya a2 Se sn Ya Is Eur RER 700 
852A Y16 22 Ya a2 re Ya Yo mel x | x | x I x I x I x|x 880 
| 36 82 14 Sao, Spas Aiyaz Sa ie | | 1 = 
ss2A %6 7Is2 Ya Yan Se Ua te m x ı xx | x | x u, | 2 
- 2 96 | 
852W BT TE 2 BA | x x x x x x x 880 
4455556 789 10 ı1 
Kleingabelschlüssel 330- 
853 3,5x4 435 455 545 5556| X 1x x x x x x x x x 1590 
6x5,5 7x8 8x7 iO 10x9 
11x12 12x11 
Yı6 71g2 Ya a2 Ste a2 Is Trıe | 
Kleingabelschlüssel 330 A- 
853A Fortis Wet Man x | x I x | x IxIx I x | x | x | x |ıeo 
Hexe Ms ds  Sltaxdla | 
Ylaax 3g Yale  Tıoxlla 
| TE 5 4 FAT ABA | 
| Kleingabelschlüssel 330 BA- 
m 9x8 8x9 7x6 6x7 5x4 4x5 x x x x x|x x|% % z 1% 
3x2 2x3 1x0 ox1 BA | 
456 789 ı0 11 12 13 14 | | 
854 8501-3 4 5 6 8 x x x x x x | ‚600 
| 8503-4 6 7 8506-1 2 3 4 | | | 


6kt.Steckschlüssel-Einsätze 
CHROM-VANADIUM Maßenach DIN3124 


e 
v 


3 
3 
3 
Ei 
3 
3 


25 757 381 300 00 
25 | 86 | 4 10 | 10 
25 95 | 45 19: IR 
25 | 105 | 5 10 | 10 
25 | te. er) 108 10 
25 | 126 | 6 15 | 10 
2 |ıs6 | 7 | 
V e) 25 15,6 nf 20 1 
mu el 
1 25 | 184 105 | 30 | 10 
De! e D T © = = u 
mm mm | mm | mm | 0 | > 
4 25 6,4 3 5 10 T 
4,5 25 70 3,5 5 10 | 
5 >| 80| 35|s5|+% u D T/23%> 
5,5 25 | 4 5 10 ul a I 
6 25 | 45 | 5 | ı0 25 | 62| 26 ET 
R 25 5 10 10 25 68 3,5 5 10 
8 | 25 7,8 3,5 5 10 
9 25 8 2a 2 | 86 | 4 5 | 10 
10 25 7 15 | 10 = 25 9a AB | 75 10 
11 25 75| 3 10 2 1005| 5 10 10 
12 25 85|3|10 25 |120 | 6 10 | 10 
13 25 8,5 25 | 10 25 | 133 z 15 10 
14 25 | 105_| 30 _| 10 25 | 150 | 7 15 10 


KRAF 


100S SEITEN 78-82 


Doppelvierkant- 


Steckschlüssel-Einsätze 
CHROM-VANADIUM Maße nach DIN 3124 


Verchromt, Köpfe geschliffen 
- 


7 
H D Le 

BEIBIEIE 
25 124 | 45 12 | 10 
25 | 124 | 45 a 
25 | 140 | 6 15 10 
25 | 158 | z 20 10 


Schraubendreher-Einsätze 
für Innensechskantschrauben 
CHROM-VANADIUM 


| Ss -E D 
No. 
:|+l2 »]»> 
8501-3 3 28 i2 10 5 
3Lg+ 3 3775| 12 12 5 
| 4 28 12 10 5 
5.‘ 5 28 a 5 
6 6 28 a ni 5 
8 8 2 | 12 | 15 5 


Schraubendreher-Einsätze 
für Schlitzschrauben 
CHROM-VANADIUM 


Verchromt, Köpfe geschliffen 


858- 
870 


Betätigungswerkzeuge 


CHROM-VANADIUM 


| 4 4 D 
=, << -2] 0 [ss 
NE ne elle u 
8503-4 | 06| 4 | 28 | 12 Beles 
6 1,0 6 | 28 12 J 5 
7 12.) 7 | 28 | 12 9 | 5 ||eser-1 Reduziereinsatz 
9 187-9 2287] 32 IR 5 '/a’Mmassiv,Sfs"Oihohl| 35 | 15 | 10 
-Einsä' 858R-2 Reduziereinsatz 
Ügpeagj Schraubendreher-Einsätze Seirnamehrnon| ss | 20 | 10 | 
ES = 863P Umschaltknarre 41/2" 
8506 CHROM-VANADIUM 40 Zähne, 
mit Kunststoffgriff 10o| 0| 5 
863PC+| Umschaltknarre 41/2” 
40 Zähne, 
u abgewinkelte Form 110 70 5 
er (Umschaltknarren- 
= Reparatursätze 
siehe Seite 77) a 
e 864 Gelenkgriff 51/2” 140 100 5 
Verchromt, Köpfe geschliffen | | ge5 Schiebegriff 5” 130 | 30 | 10 
Spitzen T 866 Steckgriff 5" 130 | 45 5 
DIN | A bi | D I _ — 
20 No. L Pe [ al [67 Verlängerung?” 55 | 20 | 10 
— „page — — — | 868 Verlängerung 6” 150 | 60 | 10 
1 ı la 2|8e|5|_ 
2 2 5-10) 28 | 12 9 5 869 | Universalgelenk 35 20 | 10 
3 3 12-16| 28 | 12 9. 5 ||ero Verlängerung, 
4 4 18-> | EL 112 ]25 | biegsam 6” 150 55 10 


+ = Anwendung 8501-31g in Verbindung mit 863PC siehe Seite 115 für Volkswagen 


L+==7 
880 


Steckschlüsselsätze mit skt. oder Dopper-skt. Steckschlüssel-Einsätzen 


CHROM-VANADIUM 


ökt. Einsätze 
@ | 8 
8811 | 8812 | 8813 | 8814 | 8815 | 8816P |8820|3 |6 | 8 2 8830 | R-1 g 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 
[80 a | x x|x | x | x x [xx] xl | 4200 
+ = 7 } j 
mt 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 x) 
8 17 18 19 20 21 22 Ir SS ® Se! se 
| Ya Ss Ya Te 2 se R z j >= 
[880 A x RU RII RR RR X 3900 
se 3a | | 
Doppel-Skt. Einsätze 
T Tessin est 
880Z 9 10 11 12 19 14 15 16 17 18 19 Ix| | 
20 21 22 1x x x x x XIXıX) 1X 4200 
6 7 8 (6kt. Einsätze) | | | 
8812 910 11 12 18 14 18 1617 1819 | X | x|x x x Ix |x|x| |x 4250 
20 21 22 | 4 | | | 
%s Is We hs 2 | 
AZ 8 18 2 32 8 4000. 
Kai Ye a 2192 116 78 x Bee | 
1Ja Sie (6kt. Einsätze) j 
882 AZ Ya Ts 2 6 a2 9a x EX x xx 4050 
Yyıs 3a 2/32 is Te | 
kt. Einsätze 
P I 6 7 8 910 11 12.13 14 15 16 1 1 
” 17 18 19 20.21 22 N NEN 1ER 
6 7 8 9 101112181415 16 | | 
ee | 17 18 19 20 21 22 | 2 Be 2 | 2 
| Ya Sie Is Te Va de | 
BER eo 6 34 Mal 2,8 % Al Le 
Doppel-Skt. Einsätze 
T 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | T | | 
8832 222 xx | [x | 1700 
| 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 
zZ 20 21 22 | | 2100 
Ye Me Me Me Yan Se | | 
BRAZ| "yo Ha 2a Wo Me We | | EI 
Einsätze 
880- 678 ] [ I 
8802- 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | | 
18 19 20 21 22 | 
880TZ- 910 11 12 12 14 15 16 17 | 
8887 18 19 20 21 22 x x x x x x |x|x x | x | 7300 
80- 34567891012 
8803 6 810 | 
8804 17 | | 
 8806- 234 | 3 | | 
880 A- Na 8tge; 
B80AZ- 2a Is. 2 ers 
Te ‚Ya: rise, 84 | 
232 16 Ta 1lıe 
BBOTaz- ie se 2 Ole | | 
B88 Az. 100 ee) [ER al er x |x | eroo 
8801 A- "8 aa Malie: E32 
Ya Se 38 | 
88039 6 8.10 
8804- 17 | 
8806 2 3 4 | | 
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ETZZ 6kt. Steckschlüssel-Einsätze 880AZ 
Is CHROM-VANADIUM ö T ı T 
Maße nach DIN 3124 H D T, as = 
Kr mn | mm | mm | 9a“ | 
Nnzzerjf t rtg 98 24 |138 | 7 20 | 10 
| A 7rı6 24 |160| 7 | 20 | 10 
880 T VB 25 | 180 | ı2 20 10 
%16 25 |198 | 12 | 25 | 10 
a 19y3 25 1208 125 | 30 | 10 
JG | 26 |218 |125 | so | 10 | 
— "716 27 |235 |136| 35 | 10 
aa || 28 |255 | 135 | 40 | 10 
Verchromt, Köpfe geschliffen 28/32 28 |286 |14 | 40 | 10 
0 | T T "16 29 |274 |14_| 50 | 10 
a 3 18 so | 286 145 | 65 | 10 
. | - 15, I 
> 0 De = 116 32 |320|15 | eo | 10 
6 24 | 9095| 6 10 | 10 
7 24 |105 | 65| 15 | 10 SaWz 
8 24 |118| 7 15 | 10 T 
9 24 |1s0| 7 | ıs | so ® HI T > 
10 24 |14| 7 | 15 | %o Wnitworth mm | mm | mm | ®% 
n 2a 158 7 | 20 | 10 a 24 |126| 2° | 0 
12 26. .17,04| «83 }1 120% | 40, is = 24 | 162 are 
a 25-1184 1 87 | 202 | 10 Da 25 |188 | 3 | 
14 25 lı95 | 8 25 10 5, T 30 | 
15 25 |208|125 3 | ı0 = rn en 
16 26 [218 |125 | 25 | 10 || Ye | 27 12 Sale, 
17 26 |220 185 | so | 10 116 29 |280 | 14 | 50 | 10 
18 27 \244 |135 | 35 | 10 w | 30 1314 1145 | 70 | 10 
19 28 |255 | 135 | 35 | 10 = 
m ; ß -Skt. Steck: - 
25 Barloselnar Tao mo Haze Doppel-Skt. Steckschlüssel 
21 | 29 | 280 | 14 5o | 10 Einsätze 
E>2! so 1296 |145 | 55 | 10 || gEOTZ  Hmomvanaoıum 
Maße nach DIN 3124 
880 A 
fe) HaleBaler 
ke mm | mm | mm 2% => 
1a 24 |100| 65 | io | 10 
3/16 2» |1ı18| 7 | 15 | 10 
Ya 24 |1ss| 7 | 15 | 90 | 
716 24 |ı60| 7 20 10 
Ya 25 |180| 8 | 20 | 0 extra tief Verchromt, Köpfe geschliffen 
%/16 25 |198 | 8 20 | ı0 io 
5/8 26 | 218 |125 | 25 | 10 je} HI DI TIGE > 
11/16 27 |235|185| 390 | 10 mm ie mm | mm | mm || 
| 28 | 255 135 | 35 | 10 9 54 1130 | 10 “0 
Pr 1 | 0 1 
Nrezer] Doppel-Skt. Steckschlüssel- “N Se ee 20] 210 
Einsätze 12 | 54 | 170 | 11 50 | 10 | 
88OZ CHram-vanaoıum 13 54 | 188 | 12 on 
ei 14 54 | 195 | 15 10 
ee 15 60 | 208 | 15 75 | 10 
16 60 | 21,8 | 16 75 | 10 
17 60 230 | 16 so | 10 
18 | 66 | 244 | 20 | 100 | 10 | 
19 86 255 |20 | 100 | 10 
| 20 ” \266 |22 | iso | 10 
20,8++ 70 |274 | 165 | 130 | 10 
21 70 280 2 130 | 10 
22+ 70 |296 |22 | 140 | 10 
Verchromt, Köpfe geschliffen I" > 
ur 7 | 880TAZ 
Q | m 889 oT Hlolr/ \ 
LEN) 9 ne] Ph) 
9 24 |130| 7 15 | 10 || Ar mm | mm | mm | a 
10 24 144 | 7 20 | 10 3/8 54 | 138 | 10 40 | 10 
n 24 |1s8 | 7 | 20 | 10 "ns 54 160 |1ı | 45 | 10 
12 25 |170 |ı2 | 20 | 10 iya 54 | 180 | 12 co» 
ea 25 1184| 12 20 10 %/16 eo | 198 | 15 | 70 | 10 
14 25 |185|ı2 | 25 | 10 19932 60 | 208 | 15 70 | 10 
15 25 |208 1235| 30 | 10 5/8 60 | 21,8 | 16 80 | 10 
| 16 26 | 218 125 | 30 | 10 "6 66 |235 | 20 | 100 | 10 
17 26 |230 135 | 30 | 10 | _66_|255 | 20 | 100 | 10 
18 27 \244 | 135 | 35 | 10 Wyıstt 70 |274 | 165 | 130 | 10 
19 28 |255 | 1385| 35 | 10 "a 70 |296 122 | 140 | 10 
20 28 | 266 | 14 | 40 | 10 ++ mit Haltogummi für Zündkerzen (Anwendung 5.8.16, 124, 128, 135,138) 
21 29 280 |14_ | 50 | 10 144 und 148) 
2 | 30 | 286 | 145 | 60 | 10 -+ besonders gueignot für Montage der VON-ROLL-Ablaufrohre, 


850 S-1100S SE 


6 kt. Steckschlüssel-Einsätze o»r 


CHROM-VANADIUM mit Dauermagnet 


880 MgT extra tief, für Zündkerzen 


8801A Schraubendreher-Einsätze 


mit 19 mm Außen-Sechskant-Ansatz a s/rb| D 
Ar | mm | mm 
TER m ae 
EN 8801 A-/s | n | 50 | 175 
ı FR 9/32 Sa | 55 | 17,5 
IN 3/16 316 | 60 | 175 | 
[ m [> _ Mfaa Tıa2 | 65 | 175 
Ds a 14 | 270-1 17:5 
Sms I Se | 75 | 175 
3 3 
mit Kunststoff-Führungsbuchse zur Aufnahme des Gewinde- | |————? | _ TEE 
Kontaktstiftes bzw. des aufgeschraubten Kontakt-Käppchens Ersatzklingen für 8801 A 
Die Zündkerze wird bereits am Kontaktstift geführt, so daß ? -bı | 
immer wieder auftretende Beschädigungen der Isolation I für En [x > 
verhindert werden nr 
8801 A-040 8801 A-"/s 32 as 
050 Sy | 38 4 1 
9 In Verbindung mit Gelenk- 060 16 | 44 6 1 
Umschaltknarre 070 72 | 48 | 10 1 
Fbeungsbuchee SEE TSRIOE ODETSSICOK 080 Ya | 15 1 
- Dorenin) - N SE en 
FR one Einbau versteckt liegender, 100 se | 56 | 25 | 1 
F H schwer zugänglicher 120 7% | e2 | #0 1 
e Zündkerzen En 
' feines Schraubendreher-Einsätze 
uch mit 1/2" D lieferbar, e 
ı für Innensechskantschrauben 
yeiE siehe Seite 72 mit Zapfen (RIBE CS) = 
EN. HAZET 900 MgT. 8802 
m— 
Verchromt 
Ss AND TAT 
| | A 7 
880 M9T 20,8 64 28 |10|110| 5 No. s-E)D TI. 
880 AMgT Ss] 6a 1225] elıos| 5 || | mm | mm | mm | 0 
nos 8802-3 a3 | ss |ı5 | ® 5 
Nnazerij Schraubendreher-Einsätze 4 4 46 EB 32 5 
für Innensechskantschrauben en 5 5 46 175 | 36 | 5 
O1 Hülsen crrom-vananıum Ye 6 6| 46 w|aız|5 
Klingen SONDERSTAHL | 8 8 | 46 | 175 | 46 5 
für höchste Beanspruchung 10 | 10 54 18,5 57 5 
Schraubendreher-Einsätze 
für Schlitzschrauben H 
T | 
N 
ı U 
Klingen auswechselbar, stahlgrau, Hülsen verchromt 
a AB Bafzz] 
: 5 | m [2,2 
5 | 5 8803-6 47:5: 3521183 
8 | 5 ges = | 1 ke 
6K- 6 17.5_| 5 er == 
7 7 | 70] 175.| 4 a RE 
ur 5 8 I 75 Tızs | 50 5 Ersatzklingen für 8803 
Dresilfi RE: | 65 | 5 No. 
10 10 | 85 | 185 | 5 
12 12 | oo [185 | | 5 8803-060. 
+ besonders geeignet für Montage der VON-ROLL-Ablaufrahre 080 | 
Ersatzklingen für 8801 100 | 
Nö: für Ess be Schraubendreher-Einsatz 
——f BU e für Schlitzschrauben 
8801-030 880-3 | 32 2 1 
040 4 38 3 1 
050 5 44 7 1 
050K 5K | 24 3 1 63 
060 6 a | 10 | 1 
060K 6K 22 5 1 
070 7 De Eee 
080 8 56 25 1 Klinge fest, verchromt | 
3 3 Sn FTIR 
090 9 62 | 30 1 No, a a Er 
100 ze) 6 | #5 1 | mm |'mm | mm | mm | 0 | 
120 | 12 72 | 6 1 8804-17 28 | ı7 | ss |180| 50 | 5 
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ETIZ Schraubendreher-Einsätze 
[8 Hülsen CHROM-VANADIUM 
Klingen SONDERSTAHL für höchste Beanspruchung 


für Kreuzschlitzschrauben 


Spitzen 
DIN | Amer. 

5260 | Nr. 

Größe \ 


2 [5-10 


Ersatzklingen für 8806 


ne 


8806-020 


030 
000 | 


il für POZIDRIV-Schrauben 


8807 PZD 


No. 


17,5 


3 3 175 _| 


für Innenvielzahnschrauben (XZN) 


Betätigungswerkzeuge 


CHROM-VANADIUM 


No. 
| 8811 Schwunggriff 18° 465 | 430 | 2 
Klingen fest, stahlgrau, Hülsen verchromt | | 8812 Seckanıo BERGE 
Im 8814 Gelenkgrift 10” 250 |260 | 5 
Na ] M|+Hrte|D ng | | 8815 Schiebegrift 8” 200 | 150 | 5 
ad mm | mm | "a 8816P Umschaltknarre 
= n 5 | 40 Zähne, 
en le elle mit Kunststoffgriff 200 | 200 | 5 
8 8|4a 15 4 | 5 83166 dito, mit Gelenk | 
819 e|ls |15|57|5 gerade 280 | 370 | 1 
| ol jıes|ıxr|s ssiscG dito, mit Gelenk 
1019 s5 | 185 | 68 | 5 gebogen 280 370 | ı 
B816CK dito, mit Gelenk 
x P urz, gerade 220 | 300 | ı 
N Hrezerjl für Innenkeilprofilschrauben (RIBE CV) en 
Reparatursätze 
8809 siehe Seite 77) ee ef 2] 
8320 Universalgelenk sol 905 
8821-3 Verlängerung 3” 75| ©| 5 
5 Verlängerung 5” 130 | 100 | 5 
6 Verlängerung 6” 150 | 120 | 5 
8 Verlängerung 8" 200 | 160 | 5 
Klingen fest, stahlgrau, Hülsen verchromt 10 Verlängerung 10” 255 100 5] 
5 IT se 1975 137 12 Verlängerung 12" 305 | 220 | 5 
lee | Se |ere 20 Verlängerung 20” 510 |375 5 
el: ls als IL 28 __| Verlängerung 28” 710 | 500 | 5 
10 | 56 _| 185 | 57 | 5 8830 Verlängerung, biegsam 8” | 200 | 120 | 5 


900 


Steckschlüsselsätze 


CHROM-VANADIUM 


mit 6 kt. oder Doppel-Skt. Steckschlüssel-Einsätzen 


12 


Verchromt, Köpfe geschliffen 
7 
No, 6kt. Einsätze r4 % /L go e 80% 
| 958 980- 1058 
9ı 93 917-5 |918|920| R-2 | 962 13|19|24| R-ı g 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 
soo 23 24 26 27 28 30 32 % EI BERRSIRE Bi Br 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 
901 a x x |x|x | x [xx x 6750 
1 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
en 21 22 23 24 26 27 28 30 32 x I|%X|% 1% 1% |%X x 18:39 
I T 
10.11 12 19 14 15 16 17 18 19 20 Fa) 
(ar 21 22 23 24 26 27 28 30 32 % DR 1 1201: 2 ER 
906 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 x x x x|x 5200 
032 | 
Fear T 
“ 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 
906-1 a || Ix 1x] || 4650 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Ka 23 24 26 27 28 0 32 RES % en 
Doppel-Skt. Einsätze 
12 18 14 18 16 17 18 19 20 21 22 ] \ | | 
9002 AT EOHISUNS X | x|x|x|x|x Ix 5850 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
9012 ee D x x|x|x |x |x|x x|| 6750 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 21 22 23 24 26 27 28 30 32 a ae & kl 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 
2 21 22 23 24 26 27 28 30 32 [v8 ae [2% 82 & NS 
} .— | r 
906Z I 4 12 13 14 15 17 19 22 24 27 x | x x xx 5200 
| IR | ER! 
t 
906-1 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 1} I} 
F 24 | Kal 022 1% \ | 4850 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
207% 23 24 26 27 28 30 32 ix x x x | x 2 = 
Br % Te 2 Me Ya 98 | IN? 
yi5 Ye a 32 Ws Te We | X Ka RE RAR x 5850 
Sllazı N ms We wis alla 
901 Sr na Mar dr Wiazı eg 
"re Ya 2 ie Me lie | X Eee x 6650 
Elan. Me 148 Wis 1a 
E ! 
906 % Te 2 Me Is Ns | 
Az Me Wh 1 ale aa | * 2 [3 2 
Ya 6 We Is Yan Se | | 
907 fie Peray N 28j82. SIBMas, Zi wrere: xx x |X|xX x 5700 
AZ 2 1 ie 1a wie 1lla | 
900 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ig | 
21 22 I 
au 2 6 Se "rs Ya 2a | X | sn 
Me 32 1 Ale | 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | | 
907 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 
Rs %s Me 2 Me Ma Se EEE a: x 7400 
Ms, 3a 28fao (fie Aa Höfie | 
en ms 1/8 We 1a 


Steckschlüsselsätze mit skt. oder Doppel-Skt. Steckschlüssel-Einsätzen hl 


CHROM-VANADIUM 


N; 


wu. Wa/// 


| S 
an |e1s |s14-15| sis |s165P| 817-5 |a18 |920 |R2 | 062 |13]19]24| RI | a 


12 Ms Ss Ne Wa 2Sja2 | | | 
Te WU 1 1lısA x 


Yı6 Ya Is Is Te Ua | |xIıx | x |x|x 1x 5650 
Saw | et" | | 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | | 

2122 | | | | 

e 2 Me 1Ma2 Se is | | | | 

%Yı 232 a 1lıe 1A x RR ER |% 7000 
Iı6 14 Se Ge Te Wa | 

Yıs Ss 6 law | 

S00TAZ 13/16 kl | | 

10 11 12 18 14 15 16 17 18 1920 | | I 

21 22 

Ms 2 me 122 Se Nie | | | 

%4 22/32 Te Me 1A x REINER IR | 7800 


1 Va Ste Ye Tre "a | 
Ss Ss Is Saw | | 
S00TAZ SEI F | | 
10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 | 
21 22 28 24 25 26 27 28 29 30 32 


Ss Tue 2 Ms a2 Se 
adfie, als 272 he Mar lie | IC DE EN IX 
Sy 1 ale 1l/s 1816 11/aA 
16 14 Se Is Te Va | 
Yıs Se Ns MaW | 


SO0TAZ "36 a 


x IX |X|X| X |12700 


Skt. Einsätze 
12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 “il 
23 24 26 27 28 30 32 & ia = 
10 11 12 19 14 15 16 17 18 18 20 | 
21 22 23 24 26 27 28 90 32 ® 3 ä => 
12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 x x 2500 
10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 | 
21 22 x x 2450 
BEE) KERE VE BEBEN Panu [ 2) NE N aa I De | 
Doppel-ö kt. Einsätze 
— — a — - — T 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
990Z 23 24 26 27 28 30 32 1% © | > 
— r 
10 11 12 18 14 15 16 17 18 19.20 | 
ss4z 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1% ze | 2 
ss0z 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 = x | [2500 
Si 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 P ” ] Be 
21 22 I 
| % Me 2 Is 92 Se j | T 
Ye U sa 16: 75 Mic x x | 3300 


| 32 1 1'me 1a 1918 11a | 
%s Ms 2 Wis a2 ©a 


830 
AZ 
940 
az | | re 6 2fa2 16 Ta je |) ° le a 
940 Se Ya Se Is Ts "2 T ‚ 3 
wz Ms Se no Wa ll a x | 2 
E22 a ae se Ne ®a 28fa2 | 
ls 122 1 1'heA 
AWZ 6 Ya Se a Ts Wa * x = 
916 Saw | | 
70 


900 


6kt. Steckschlüssel-Einsätze 
CHROM-VANADIUM 
Maße nach DIN 3124 


ee] 


900AZ 


Doppel-6kt. Steckschlüssel- 
Einsätze 
CHROM-VANADIUM Maße nach DIN 3124 


170 


32 & | = ir 50 42,3 26,5 | 170 10 


Doppel-6 kt. Steckschlüssel- 
Einsätze 


CHROM-VANADIUM Maße nach DIN 3124 


Verchromt, Köpfe geschliffen 


Whitworth 


6 | 
17a 


Sys 


H D jV Ts 
mm | mm | mm | "es 

38 16,7 10,5 | 50 
38 19,3 10,5 | 50 
38 are] | 


8 38 | 125 7 40 | 10 
9 38 | 138 8 40 10 
10 38 | 150 | 10 45 | 10 
11 38 164 | 10 | 45 | 10 
12 | 38 17,5 10,5 45 10 
13 38 18,8 11 45 10 
14 38 20,0 11 50 10 
15 38 21,5 11 60 10 

| 16 L ss |27| 12 6 | 10 
17 38 24,0 12 60 10 
18 38 | 254 | 185| 60 | 10 
19 38 | 268 | 185| 65 | 10 
20 ss |ars | 185| 75 10 
21 38 | 290 | 185 80 | 10 
22 41,5 | 30,4 21 100 10 
23 41,5| 314 | 21 | 100 | 10 
24 4 326 | 21 | 115 | 10 
25 4 340 | 21 120 | 10 
26 4 |30| 21 120 | 10 
27 47 36,3 25 140 10 
28 47 | 37, 25 | 140 | 10 
29 so | 388 | 26 | 160 | 10 
30 50 |400 | 26 | 170 | 10 
32 50 | 42,3 26,5 170 10 
33 || so | 436 | 265| 170 | 10 


KRAFT 


CKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE 


850 S-1100 


SEITEN 78-82 


71 


1/,' Doppel-Skt. Steckschlüssel- 
j} 2 Einsätze 


CHROM-VANADIUM 
extra tief 


Maße nach DIN 3124 


Mm | mm | mm | mm A 
12 82 175 11 | 110 10 
13 82 | 188 | 12 | 120 | 10 
14 82 | 199 | 15 | 130 | 10 
15 | 82 | 215 | 15 | 140 | 10 
17 82 24,1 15 150 10 


19 82 | 267 | 8 | 180 10 
20,8+ 82 | 286 | ıs | ı90 | 10 
21 82 | 291 | 18 | 200 | 10 
24 82 | s26 | 24° | 2io | 0 


26 82 | 355 | 24 | 230 10 
27 82 | 363 | 27 | 20 10 
30 82 | 401 | 0 | 20 | 10 
| 900 TAZ 

o | Ra 

hr ne LE | 
"2 82 | 183 12 115 10 
916 82 | 205 | 15 | 130 10 
5/5 &2 | 227 | 15 | 140 | 10 
11/16 82 | 246 | 15 | 150 10 


6kt. Steckschlüssel-Einsatz ner 


Nnazer] CHROM-VANADIUM mit Dauermagnet 


900M gT extra tief, für Zündkerzen 


Eu 


mit Kunststoff-Führungsbuchse zur Aufnahme des Gewinde- 
Kontektstiftes bzw. des aufgeschraubten Kontakt-Käppchens 


Die Zündkerze wird bereits am Kontaktstift geführt, so daß 
immer wieder auftretende Beschädigungen der Isolation 
verhindert werden 


Fünrungsbuchse 
(beweglich) 


In Verbindung mit Gelenk-Umschaltknarre 
HAZET 916 G zum schnellen Aus- und Einbau 
versteckt liegender, schwer zugänglicher Zündkerzen 


Auch in 9/5" D lieferbar, siehe Seite 67 HAZET 880 MgT 


3% 82 207 | ı8 | 180 | 10 
13/46+ 82 286 | 18 19 10 
?ya e2 | »4 2ı 20 | ıo 
15/46 82 32,6 24 210 10 


1 
Er Haltegummi für Zündkerzen 3 


Verchromt 
s |H|D|T | 
No. | 
een 
soomet | _|208 es 28 |to|1ol| s 
900 AMgT \öre | 71 |225| 9 |105 | 5 


PHazerl Betätigungswerkzeuge cunon.mmoun 


Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz, DBP, 20,8 mm, 
mit Dauermagnet, 

(siehe auch Seite 72) 
Schwunggriff 16'/2” 
Winkeigriff 71/2” 
Gelenkgriff 15” 
Gelenkgriff 18” 
Schiebegriff 12” 


Gelenkknarre 15%", 
32 Zähne, 

mit Kunststoffgriff 
Umschaltknarre 10%/4”, 
32 Zähne, 

mit Kunststoffgriff 
(Umschaltknarren- 
Reparatursätze 

siehe Seite 77) 


Verlängerung 3” 
Verlängerung 5” 
Verlängerung 10” 


T-Griff, verschiebbar 


[270 | 


75 
125 
250 


10| 5 
7400| 2 
220 5 
850 , 5 
960 |, 5 
380 | 5 
820 1 
550 | 5 
10| 5 | 
155 | 5 
290 | 5 | 
sıo| 5 


i—— 


Universalgelenk 2'/2” 
mit Innen-Arretierung 
Bedüaer] 1/2" MM massiv 
einsatz |®/s” O'hohl 


Reduzier- | ®/8” MM massiv 
einsatz 1/2” Ohohl 


Zündkerzenschlüssel- 
Einsatz mit Kardangelenk 
20,8 mm | 
Schraubendreher-Einsatz 
Klingenbreite 13mm 
Klingenstärke 2 mm 


Schraubendreher-Einsatz 
Klingenbreite 19 mm 
Klingenstärke 83mm 


Schraubendreher-Einsatz 
Klingenbreite 24 mm 
Klingenstärke 4mm 


35 


90 


35 


35 


35 


130 | 10 
65 | 10 
55 | 10 
180 | 5 
50 | 10 
55 | 10 

| 
65 | 10 


Schraubendreher-Einsätze 


für Innensechskantschrauben 
CHROM-VANADIUM 


Hülsen verchromt, Klingen brüniert 
No s IE Buy 
mm mm | mm 8 

985-5 5 3 | 2 50 10 
6 6 38 | 23 50 10 
8 8 38 23 50 10 
10 | 10 40 ss 6 10 
12 12 40 25 70 10 
14 14 40 | 3 75 10 
17 Az r42) 28 110 10 
19 19 “2 | 28 115 10 


985K 


Satz mit Betätigungswerkzeugen 


im Kasten 


Schraubendreher-Einsätze 


für Innensechskantschrauben 


CHROM-VANADIUM 


Kastengröße: 
320x130x 60 mm 


No. 


985- 5 6 8 10 
12 14 17 19 
915 916SP 917-5 918 


2900 


73 


Schraubendreher-Einsätze 


für höchste 
Beanspruchung 


Hülsen CHROM-VANADIUM - verchromt 
Klingen SONDERSTAHL - stahlgrau 


Nrezerjj für Innensechskantschrauben 


986 


Anwendung s. Seiten 116, 121,124, 129, 131,135, 138 
Verchromt, Klingen stahlgrau 


sI.“lo |ss s 
No. 
mm/A.F, mm mm 9° > 
986-5 En u 50 10 
6 6 52 23 56 10 
je 28; ee: 52 23 | 468- | "10 
SLg 5 180 23 | 15 10 
6Lg 6 137 23 80 10 
7Lg 7 100 23 75 10 
8Lg 8 80 23 so 10 
8SLg 8 120 | 23 En) 10 
10Lg 10 140 23 | 8 10 
986 A- 5/32 a2] 52 | 23 53 10 
S/16 She) 52 23 54 10 
a2 7a| 52 | 23 55 10 
1/a Ye |, 525 ‚| '28 57 10 
5/16 Se | 52 23 58 10 
3a %s | 52 | 23 | © 10 
7/16 Te | 52 245 | 68 10 
Ya 2 | 52 245 | 75 10 


Nnzzeril für Schlitzschrauben 


987 


Klingenmaße nach DIN 3127 


Verchromt, Klingen stahlgrau 


NHezeril für Innenvielzahnschrauben (XZN) 


Zuordnung der Innenvielzahnschrauben (XZN) für Opel- un: 
Ford-Fahrzeuge siehe Seiten 129 und136 


Sätze für Opel- und Ford-Fahrzeuge siehe Seiten 127 und 134 


991 


für Innenkeilprofilschrauben 
{RIBE CV) 


4 E> IR D | 
No. co + Si No. 
ae 
987-1 1,2, 05871762 23 60 | 10 991-5 
2 1,6 9 | 62 23 | 60 10 6 
4 2 12 62 23 | 66 10 8 
5 2,5 13 62 23 70 | 10 10 
6_| 2,5 16 62 23 70 | 10 12 
14 
. 4 16 
N r=zerjl für Kreuzschlitzschrauben 
Klingenmaße nach DIN 5260 
Satz in Klarsichtbehälter (vergl. 3090, Seite 127) 
No. |. 
9 
- } 
Seile, = 8, 
991/7 a en RE 725 
-16 


für Innensechskantschrauben 
mit Zapfenführung (RIBE CS) 


988-2 5-10| 56 | 28 | 55 | ı0 
3 3 [1216| 56 | 23 | 5 | 10 
a a _|18>| se | 23 | 55 | 0 
rzzerjj für POZIDRIV-Schrauben 
989 PZD 
see 
No. 
993-5 
No. 6 
1 8 
989 PzD-2 10 
3 12 || 25|85 | 
a| 14 | 14 81 245 | 140 10 | 


Steckschlüsselsätze mitskt.oder Doppel-S kt. Steckschlüssel-Einsätzen 


| 
[rezer] CHROM-VANADIUM 


1000 


Verchromt, Köpfe geschliffen 


| 4 
No. St. Einsätze E E IT ah / 7 ° [ag 
| ss [ro | 06 | orme | "ton | 1020| sozı | 
1000 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 x | x x | x x x 14,3 
oe 2 2 27 3032 3% 8.4 050% x ® 3 Ze: IE 
55 60 | 
Doppel-6kt. Einsätze 
Keen sure nn er 
10002 22 4 27 0 2238 384 46 50| x Rn x x x x 143 
22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 | | 
gez Gkt. Einsätze: 55 60 | * x x x x x | 16,2 
es ps 1 Urs As Ahe 11a | 
1000AZ 115 198 176 1/2 18 194 1'916 x x x x x x 16,7 
1 2 | 
Sp 1'ıs 148 1a We 17716 18 | | 
1002AZ Ep ER x | x x x x x 102 
| | 
a) 5, 1 3, 13, I 
1000 WZ a EN ee | x x a: 135 


Einsätze und Betätigungswerkzeuge 
mit Stiftsicherung 


Maße nach DIN 3124 


1000 CHROM-VANADIUM 


Die Stiftsicherung verhindert ein Abrutschen 
der Einsätze. Dadurch werden Betätigungs- 
werkzeuge und Einsätze praktisch zu einem 
Werkzeug. Die Einsätze haben eine breite, 
griffige Rändelung und sind in der Höhe bzw. 
Tiefe abgestuft 


Die Verlängerungen sind am Kopfende durch- 
gebohrt. Dadurch sind sie mittels Stecker als 
feste T-Griffe verwendbar 


Verchromt, Köpfe geschliffen 
—J 


Die Betätigungswerkzeuge sind besonders T 
stark je} H D T cs bn 
inm mm mm mm fi 
Der Schiebegriff ist in der Mitte mit einer Ein- as 2 ze AEG 
rastrille versehen, um das Gleitstück fest- 2 52 |30| 1 | 0| 5 
zuhalten. Eine Haltevorrichtung am Ende des 27 52 38,0 26 | 220 5 
Schiebegriffs verhindert ein Verkanten 30 55 42.0 28 | 250 5 
58 4,5 | 29 280 5 
| 61,5 495 30 350 5 
Die Knarre in ihrer verstärkten Konstruktion 65 52,5 32 420 | 5 
kann wahlweise auf Rechts- oder Linksgang 68,5 | 55,5 35 490 5 
® =. n 2 5 E A 1 
REN werden. Sie ist stabil und unver- pr T 73 620 36 sole 
> 50 76 | 670 39 790 5 
55 82 73,5 42 920 | 5 
60 88 | 80,0 45 1070 5 


SCHLÜSSEL-EINS 


Doppel-6kt. Steckschlüssel- 
Einsätze 

Maße nach DIN 3124 

CHROM-VANADIUM 

mit Stiftsicherung 


Betätigungswerkzeuge 
CHROM-VANADIUM 
mit Stiftsicherung 


1000Z if 
= 
1 BB 
En 
Verchromt, Köpfe geschliffen 
I T I I 
oO H|ID|/T| SS > 
mm mm | mm | mm | "g 
19 52 | 288 | 14 | 160 | 5 
22 52 |320 | 15 | 180 | 5 
I 588 | 52 | sso | 15 | 200 | 5 
24 52 | 340 | 16 | 210 | 5 
25 52 36,0 | 26 210 5 
2 | — |RE28 113701 | 28% | 210: | 85 
27 52 | 280 | 26 | 20 | 5 
28 53 | 390 | 26 | 220 | 5 
29 55 | 41,0 | 28 | 290 | 5 
% ee 55 | 423,0 28 | 250 Ar 5 
32 58 |445 | 29 | 2820 | 5 
Bea 58 | 460 | 20 | 20 | 5 
SE 61,5| 485 | 29 | 320 | 5 
36 615 | 45 0 | 3850| 5 
38 __ 165. | 525.| 32 | 400.| 5 
41 685 | 555 | 35 490 5 
42 70 | 575 | 36 | 500 | 5 
46 73 |e&20 | s6 | 60 | 5 
50 6 | 670 | 8 || 5 
1000 AZ 
o = 
AF. 9 
3/4 | 5 
?/a 5 
15/16 6 
Be 1 + 5 
1 1/16 5 
1 va Ba mr 
Arc Uie, 5 1014 Stecker 20, 20mmg| 520 1200| 5 
N 5 1015 Schiebegrift 20”, 20 mm 9 | 520 1470| 2 
| _1®ıs — 5 _| | 1016 Knarrenkopf 6”, 32 Zähne | 145 1300| 2 
1 3/8 5 (Umschaltknarren- 
1 7116 5 Reparatursätze 
1 Wa 5 siehe Seite 77) 
E77 5 | 1017-3 Verlängerung 3",21mmg@| 75 | 320 2 
16 3 | |1017-8 dito 81/2”, 21mmg| 220 | ero| 2 
13/4 5 [ji \_ dito 17”, _21mm9| 430 |1240| 2 
113/16 5 | |1020 Gelenkstück 5", 388mm | 130 | 550| 2 
1778 3 | |1021 Universalgelenk 41/2” 
2 5 38 mm ö ‚110 | 550| 2 
== 1°] | 1056 Einsatz 36 mm für W, | 
siehe Seite 116 | eo|sso| 5 
1058R-1 Reduzier- | ur massiv 
einsatz | 2/4” DI hohl so | 1so| 5 
1000WZ 1058R-2 Roduzir | Ye" Mmaseiv 
T einsatz 12” DO hohl 50 | 150\ 5 
® H|IDIT 5 > Fa 
Whltworth mm | mm | mm | "a razer/l Reduziersätze 
2% 2 || 1 | 200 | 5 ROM VANADIUM 
Is 52 36,5 26 210 | 5 
5/8 53 39,0 26 220 | 5 1 158 R 
Ne | 55 | 425 | 28 | 250 5 
EZ 5 | 460 | 2 | 290 | 5 er = 
13/16 615| 485 | 2 | 20 | 5 1158R-1 Reduzier- | 74” Mmassiv | 
Tja 65 | 520 | 32 | 420 5 i 1 Ohohl | 70| 460 1 
1 70 57,5 36 560 5 1158R-2 1° Mmassiv 
11/8 75 64,0 38 | 700 5 8/4" DI) hohl \ 61 320 | 1 
KRAFT ECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE 850 S-1100S SEITEN 7 
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Einzelteile zu HAZET-Umschaltknarren als Reparatursätze 


zu Umschaltknarrei 


Reparatursatz 


u 


Reparatursatz 
zu Umschaltknarren 


ya HAZET 863 P und 863 PC “ HAZET 916SP, 916G 
863 P/9-10 mit 1/4" D Antrieb 916SP/9-10 mit 1/2” D) Antrieb 
in Plastic-Beutel in Plastic-Beutel 
No. No. 
a He u 
1 Sperrstück 1 Deckelplatte 
1 Schaltknopf 1 Sperrstück 
1 Schalthebel 1 Schalthebel 
1 Lagerbolzen 2 Kreuzschlitzschrauben 
1 Sprengring M3,5x16 
1 Federbolzen 1 Druckfeder 69 x7,5x0,9 
1 Druckfeder 2,28 x5x0,3 | 1 Druckfeder 4,88 x 17,5x0,5 
1 Stahlkugel '/8” | 1 Stahlkugel 16” 
1 Druckfeder 38x4x0,5 1 Stahlkugel ?/4” 
9165P/9 9teiliger Reparatursatz 
ohne Knarr-Rädchen 
916SP/10 10teiliger Reparatursatz 
mit Knarr-Rädchen 
= — 9165-03 Knarr-Rädchen, lose 
863P9 9teiliger Reparatursatz = = 
hne Knarr-Rä 
ade Knart Aädchet für 916 zur Gelenkverbindung: 
Een Hr ta 9166-013 1 Kreuzschlitzschraube 
po an | M8x20 
863 P-02 Knarr-Rädchen, lose -014 1 Federring 
NHazer]j Reparatursatz Reparatursatz 
zu Umschaltknarren zur Umschaltknarre 
8816 P/9-10 HAZET sstep Bsısc, 1016/12-13 HAzET1016 
ee mit %4” OD Antrieb 
PRER in Plastic-Beutel 
mit %/8° D Antrieb 


in Plastik 


Beutel 


8816P/9 


8816P/10 


8816P-02 


1 Sperrstück 
1 Schaltknopf 

1 Schalthebel 

1 Lagerbolzen 

1 Sprengring 

1 Federbolzen 

1 Druckfeder 38 x6,5x 0, 
1 Stahlkugel 3/16” 


Yteiliger Reparatursatz 
ohne Knarr-Rädchen 


,4 


1 Druckfeder 4,28 x6x0,6 


1Dteiliger Reparatursatz 
mit Knarr-Rädchen 


| Knarr-Rädchen, lose 


für 8816G / GG/GK zur Gelenkverbindung: 


8816 G-013 


014 


1 Kreuzschlitzschraube 
M 6x 17,5 
| 1 Federring 


1016/12 


1016/13 


1 Deckel 

1 Sperrstück 

1 Schalthebel 

2 Kreuzschlitzschrauben 
M5x27,5 

1 Linsenschraube M 3,5x 30 

1 Stahlkugel 7,5 

1 Druckfeder 7,58x0,7@x26 

1 Arretierbolzen 

1 Stahlkugel 1/4” 

1 Bolzen 

1 Druckfeder 4,5@x14x0,7 


121teiliger Reparatursatz 
ohne Knarr-Rädchen 


13teiliger Reparatursatz 
mit Knarr-Rädchen 


1016-03 


Knarr-Rädchen, lose 


I 


Kraft-Steckschlüssel-Einsätze pın 3129, 
8505 Verbindungs- und Zusatzteile 


für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber 
1 1 00 Ss CHROM-VANADIUM-Sonderstahl für höchste Dauerbeanspruchung 


Die Einsätze werden je nach Ausführung der Maschinenschrauber mit Stahlstift und Gummiring, Stift- bzw. Kugelsicherung oder 
Klemmring mit dem Maschinenschrauber fest verbunden 


| " Steckschlüssel-Einsätze Gummiringe und Haltestifte 
4a nach DIN 3129 
Yen 850 S 
lee] ' || 
= } 
850$ EN O / 
Brüniert 
oo | HIo| A | 
| I ST passend für 
No. : 
| a TE | reis 
25 sul T1a7],.15 1 | [8505-6414 Gummiing | alle@rösen 
4,5 25 85| 16 | 15 1 ST en; 1 ; 
2 ala RE | 1 | \esos-Ha1a Haltestift |_alle Größen 
55 | 25 95| 231 15 1 hezerjl Verlängerungen 
6 25 10 2,4 17 i ii 
e San 1 BEE Verbindungsvierkant nach DIN 3121 
8 25 | 18 | 35 | 20 1 
A| 3 u|35|2| ı 5 
10 25 | 155| 42 | 20 1 a 
12 25 | 18 | 56 | 9 1 
18 25 | 19 | 56 | 30 1 
14 254 420. 17 [RS0 1 
Steckschlüssel-Einsätze Brüniert 
mit Dauermagnet 
= 
8508 25 
Ver ETTEERE 
a | 60 1 
Fortsetzung rachte Solte 
4 ] 25 8 | 14 
45 | 25 85| 1,6 
5 25 gs | 17 
5,5 25 95) 21 | 
oa! 25 | 10_| 24 
7 25 11,5 2,8 
8 25 13 35 
g 25 14 85 | 
10 251 55 | 1425| 
12 25 | 18 | 56 
13 25 | ı9 | 56 
14 25 20 4 


78 Maschinenschrauber = Dreh- und Schlagschrauber 


Kraft-Steckschlüssel-Einsätze Din 3129, 
Verbindungs- und Zusatzteile für Maschinenschrauber 


Verbindungsteile pın 7428 


zur Aufnahme von Maschinenschrauber- 
Einsätzen mit '/4" D] Antrieb 
zum Einsetzen in Maschinenschrauber 


AS5,5 
) DIN 3126 


Stahlgrau 
T 
was] | 
No SC > 
E | mm m | mm | 9a | 
8508 5-1 63 | m | 50| 14 1 
2 63 | 1a | 100 | 32 Ai 
6,3 = E63 
pin 3121 MM { DIN 3126 
da”) cr (ar) 
| 8508s-3 | 63 | nT 50] 14 1 
| es | “| mo|l a | ı 
6,3 
Sn o 
8508S-5 | [es ]| % 75 | 2 1 
63 
(ar) = 
| 8508 S-6 [ 63 ] ‘a 75. >28] AL 


„Hazerjl Steckschlüssel-Einsätze 
880S 


a 


[e} A|lTD. | 
E ao | Km | som 
6 28 | 10,5 4 | 
7 28 12 4,6 
8 28 13 5,8 
9 28 14,5 58 
10 28 15,5 69 
11 28 17 8 
12 as |9 |e | 
13 32 19,5 9,2 
Band | _ |32]|2 32 
15 32 22 10,3 
u 32 | 25 11,5 


Fortsetzung rechte Spalte 


880 AS 
Q "ler is 
mm | mm || mm ° 
1a 287 a 3 Sale 
3/16 28 13 4 35 | ı 
Hyaz 28 14 45 | 3 1 
38 28 15 45, 3 1 
ne 28 17 53 | 8 1 
172 28 19 6 | 55 1 
916 32 21 | 5 1 
Se | 32 23 82 | 6 1 
ze | 32 25 9 65 1 
| 32 27.).10 65 1 


Gummiringe und Haltestifte 


nach DIN 3129 


passend für 

Einsätze 
Gummiring 6-12mm an" 
Gummiring |13-17mm 16-34” 
Haltestift amm Na-12" 
Haltestift 13-17 mm _ 96-34" 


Gelenkstück 
Verbindungsvierkant nach DIN 3121 


EL 


Brüniert 


Reduzierstück 
Verbindungsvierkant nach DIN 3121 


en] | 
e|0 |. 
HBEREE 
|“ I 37 |» 1 
Verbindungsteil 


zur Aufnahme von Maschinenschrauber- 
Einsätzen mit %s" D] Antrieb 
zum Einsetzen in Maschinenschrauber 


Stahlgrau 
ı 1133 > 
8808 S-1 AO 75 40 1 
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Kraft-Steckschlüssel-Einsätze oın3129, 
Verbindungs- und Zusatzteile für Maschinenschrauber 


n 


1a 


Steckschlüssel-Einsätze 


Gummiringe und Haltestifte 
nach DIN 3129 


No. | Pe 

9005-G 1014| Gummiring | 10-14mm is- Ye | 

G1527| Gummiring | 15-27 mm Sfs -!5/16” | 
900S-H 1014| Haltestift 10-14 mm ?11e- 916” 

H 1527| Haltestift 15-27 mm 18 -5/16” 
Verlängerungen 

Verbindungsvierkant nach DIN 3121 

90055 


Brüniert 
1e) Hlolı sn 
mm Ar. mm mm mm f} 
10 3 | ı65 | 69 70 1 
1 38 | 18 8 70 1 
12 38 19 re! 75 ee 
13 38 | 20 92 80 1 
14 38 22 92 80 1 
15 ss | 2 10,3 0 1 
16 l 38 24,5 10,3 110 1 
17 | 38 26 1157| 1207 01 
17R+ 38 30 14 140 1 
18 3 | 27 11,5 | 120 1 
19 | 2 |, 29 138 | 130 4 
19R+ 40 | 38 8a | 10 | 1 | 
20 40 | 30 14 140 1 
21 40 315 | 14 150 1 
22 40 33 15,4 160 1 
2R+ 41 36,5 15,4 180 1 
23 “0 | | 154 | 170 1 
24 44 35 17,6 190 1 
2AR+ 45 | 39 16 250 Ar 
25 4 | 35 | 18 20 1 
26 4 | 375 | 18 20 | ı 
27 iR 44 39 19 240 | . 
+ in verstärkter Ausführung, mit tiefem Sechskant 
spez. für Radmuttern 
900 AS 
7718 3 | 18 64 | 702 Ne 
!a 38 | 20 a 1 
®rıs 38 N 80 1 
5/a 38 | 24 10 110 1 
BT 38 26 11. | 120 1 
4 40 | 29 12,7 | 130 di] 
13/16 40 31 127 | 150 1 
Tg | 40 33 14,3 10 | 1 
15/56 | 4 | 35 176 | 190 | 1 
Steckschlüssel-Einsätze 
lange Form 
900S 
Lg 


No. 57 
0055-2 | Bo oz =: 
5 125 | 5 | % = 1 
I 10 255 | 10 12 | 510 1 
Gelenkstück 
Verbindungsvierkant nach DIN 3121 
90065 
a 
nn 
No. | a 
0068 el 1 
Reduzierstück 
Verbindungsvierkant nach DIN 3121 
9007S 
T ss] % T 37 | iso I 4 
| 3s | ir | 48 | 220 1 


Verbindungsteile bın 7428 


zur Aufnahme von Maschinenschrauber- 


Einsätzen mit /2" Ü] Antrieb 
zum Einsetzen in Maschinenschrauber 


Ei 

DIN 3126 
10} Stahigrau 
u T T 
17 85 26 13 240 1 | Li 
19 52 IEl|ı No: as hr & > 
22 85 Fe} 1 350 1 + 
24 85 35,5 17 390 1 9008 S-1 125 | W2 | 75 | 88 | 1 
27 85 39,5 19 _| 450 1 | Fortsetzung rechte Seite 


n 


1/2 


Kraft-Steckschlüssel-Einsätze DIN 3129, 
Verbindungs- und Zusatzteile für Maschinenschrauber 


90088 


125 
DIN 3121 
(Rr”) 


Verbindungsteile 


(Fortsetzung) 


Steckschlüssel-Einsätze 


Brüniert 


Stahlgrau 
gi O H D T Fig > 
mm mm mm mm s 
No. = E37 5 | 1 0] ı 
| en ! = et 19 55 33 132 | 350 1 
90088-2 125 | ir 75 65 1 21 ss | 35 14 3770| 1 
r u 22 s5_| 97 147 | 380 | 1 
Haze] Steckschlüssel-Einsätze = f Sl Her on 
24 | 55 | 40 168 | 400 1 
_ 27 55 | 43 18 410 1 
7. 12 
998S = 30 57 a 20 430 1 
= 32 60 | 50 209 | 450 1 
5 u 2 [|33 | 60 | 505 | 216 | 470 il 
8 = JENE) | [60 | ss 22,8 | 500 1 
eu ri 
1000 AS 
Brüniert 3% 55 | 3 132 | 350 1 
"3/16 ss | 35 14 370 1 
2} 5 | 37 148 | 380 1 
1 5 | 4 17 400 1 
1% 57 | 44 19 420 1 
11a | co | 50 208 | 450 1 
15116 co | 51 21,9 | 470 1 
1716 ec | 55 23_ | 500 1 
112 64 57 __| 235 | 600 1 
Steckschlüssel-Einsätze 
lange Form 
1000S is 
Lg ) 
KL LiBE 
| d er 
assen 
No. tUrEinsätze 
9985-6 1730 | Gummiring alleGrößen 
998S-H 1730 | | _Haltestift ' alle Größen 
NHazerjl Gelenkstück 
Verbindungsvierkant nach DIN 3121 
99865 
Fr [0] H D T < 
5 A 
22 100 36 | 154 | 875 1 
2 24 100 | 38 | 176 | 865 | 1 
Bruni 27 ı00o | 42 | 198 | @0 | ı 
Fi 2 | 100 | 44 | 209 | 820 | 1 
No. | EINES °° = 30 100 47 22 900 1 
" ” | mm f) 32 100 | 49 | 23 0 | 1 
1 FERRUR 33 100 | 50 | 23 | 1 
99865 | 8 Is | 75 | 350 4 36 100 | 55 | 252 | 1100 | 1 
Reduzierstück FF : 
1 re kezzij Gummiringe und Haltestifte 
IE 10008 
GM 
Brüniert 
ıd 
= No. | a 
No. | oe) > | 
I “ul mm a 10008-611736 Gummiring | alle Größen 
99875 2 | Ss | 48 | 200 1 1000 S-H 1736 Haltestift | alle Größen 
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3 ) £ Kraft-Steckschlüssel-Einsätze DIN 3129, 
Verbindungs- und Zusatzteile für Maschinenschrauber 


Verlängerungen Steckschlüssel-Einsätze 
Verbindungsvierkant nach DIN 3121 bs 
1005S 
E 
Brüniert 
Fa mi 
No. | ie 120. 4 
10055-8|_ 205 710 Deter! B 
12 300 E ae | 1000 | 1 B 
16 | 405 16 | 3 | 1250 E 
Vrazerjl Gelenkstück 
Verbindungsvierkant nach DIN 3121 Brüriert 
10065 
‚11 > 
3] mm m | 
a 24 110 4 17,6 | 1360 1 
27 110 | 45 | 198 | 1900 | 1 
30 110 49 22 1320 1 
= | 32 110 | 53 | 23 | 1800| 1 
3 36 110 | 57 | 252 | 1350 | 1 
38 110 59 25,2 | 1420 1 
10065 4 110 es | 284 | 150 | ı 
F PA 11 69 1790 
Irre] Meduzierstück 215 ! 
Verbindungsvierkant nach DIN 3121 il Gumnmiringe und Haltestifte 


11008 
G/H 


520. 1 No. für Einsätze 


a00 | 1 | passend 


1100S-G 2260 Gummiring | alle Größen 
1100S-H2260 Haltestift alle Größen 
IR 1 Verlängerungen 

Verbindungsvierkant nach DIN 3121 


11058 
No. u 
—— 5 
Tl ms 
ae 12 300 12 1 1600 1 
600 1 = 7 
800 1 16 | 405 | 16 1 2000 | 1 
650 1 „nzzerjj Gelenkstück 
N = Verbindungsvierkant nach DIN 3121 
ze | 1 1106S N 
soo | 1 
Sl m 
850 1 
880 1 
1100 1 ] 
1250 1 No, = ae a 
1400 1 * | Be he °_ 
= 1550.) 1 11068 | 1 1] 120 | 1300 1 
ADES e || eg] Reduzierstück 
Ns 62 54 16,8 600 1 Verbit dörki 1 
\ zel a8 Se erbindungsvierkant nach DIN 312 
1 'yı | 62 | 54 18 | 60| 1 11078 S 
1a 62 | 54 209 | 70| ı . 
1 The 68 | 57 | 228 | 800 1 \ 
H WZ 68 59 23,5 830 1 
15/8 68 64 24,3 850 ie 
13/16 | 74 70 255 1100 1 11078 I % ı | 72 ] so 1 


82 ‚Andere Abmessungen auf Anfrage 


ev 
be 
1500 


1500-1 


Werkausrüstungen 


für Traktoren 


CHROM-VANADIUM 


152 


Er Kastengröße: 
Kastengröße: 635 x 350 x 395 mm 
in hausfarbenen HAZET-Metallkästen °7°x220x85mm für Sortimente 0-1500-1 u.1 A 
T T 
No) | Komplett | (Fortsetzung) 
| mit Sortiment 2 
TE — Veen - m Metr. 7atellig | Amer. 74tellig 
eg No. | HAZET HAZET 
1500 A ‚Amer. 35teilig | 14 | 1500-1 | 1500-1 A 
INHALTSÜBERSICHT Verchromt 630 |Doppelring- | 6x7 8x9 | 1a x She 3a x 7/6 
| schlüssel \10x11 12x13) Wa x 96 !Maaxtt/ıe 
Metr. 3öteilig ‚Amer. 3Steilig hoch gekröpft |14x15 16x17| ®/s x'!hıs S/a x 3a 
No. HAZET HAZET |18x19 20x22| 34 x 25/32 '3/ı6x 7/8 
1500 1500 A 21x23 24x26| 1S/ex1 1x1lla 
oe I a 25x28 27x30| 1'/ıex11/a 1/4 x17/16) 
450 |Doppelmaul- 12x13 14x15 Ihex 2 Myısx Ss 32x36 
Sehen x IR SERIE o,.. | |900Z |Doppeisechs- |10 11 14 17| ea The 1a &he 
630 |Doppelring 10x11 12x13) We x 7he Na x ie kant-Einsätze |19 22 24 27| !9s2 Sl 3a Tie 
schlüssel 16x17 18x19] 3/8 x!l/ıs ®la 25182 a" D Antrieb |30 32 pe 1 1 1a 
hoch gekröpft 20x22 131ex 7le | 11/4 
900Z|Doppelsechs- |13 14 16 17) ra es Ss "Wis | |4000Z|Doppelsechs- |36 38 41 46. 1716 14 157 
kant-Einsätze |19 22 25 4 Ts 1 a ensies 13716 2 & 
"7a" D Antrieb \ 34" OD Antrieb 
10002] dto, 30 32 36 41) 1a 1", 12 198 rs 
®/a"DAntrieb |46 50 1a 2 al 00 FARO = 
2140 | Hammer 5009 — 2141 |Engl. Hämmer . | 9a 2 bs. 
| 2141 | Engl. Hammer 3 11bs. 2147 | Fühlerlehre metr. amer. 
A SR MEN TEEN I ENT erde ALLE SORTIMENTE (1500-1 1500-1 A) enthalten außerdem: 
MESSE MER SPTEONG S fayn DE EZ FENDER nO 650-20 Reifenheber 20”, 915 _Schiebegriff 12” 
746-1 Körner 120x 10mm 920 _Universalgelenk 2 Stück. N 
760-3 Universalzange 9'/2” ee 916SP Umschaltknarre 10%4' 
830-2n Schraubendreher Betätigungswerkzeuge 150x 18 mm 917-5 Verlängerung 5” 
125x5,5 3/4” DAntrieb 
830-8n dito 150x8 mm 1015 _Schiebegriff 20” 740-3 Kreuzmeißel 920 Universalgelenk 
Betätigungswerk- 1017-8 Verlängerung 8172” Bm en 980-13 Schraubendreher- 
zeuge, \/2” D Antrieb 7452-5 Durchtreiber Einsatz 13x2 mm 
914-15 Gelenkgriff 15” 1801-2 Seitenschneider 6'/2” 120x5mm Betätigungswerk- 
915 Schiebegriff 12” 1850-3 Kombizange 7/4” DA AUONZUELEN, zeuge,*/4” D Antrieb 
7452-9 dito 120x9 mm are 
K left Fan EN 1015 Schiebegriff 20° 
ompl örner 120x 10 mm Mr 
No. mit Sortiment | ©, ee ER 1017-8 Verlängerung 8/2 
ErrTerBE er aa 75 de 22 1801-2 Seitenschneider 61/2" 
ei ig | 820-3 Schaber 200 mm 
1500-1A Amer. 74teilig | 60 Zangen für 
152 Kasten, leer | 28 832-2n Ser Sicherungsringe 
S 1846b-2 innen, 
INHALTSÜBERSICHT Verchromt 836-2n Schraubendreher abgewinkelt, 61/2” 
125x6,5 mm 7 
| Metr. 7ateilig ‚Amer. 7äteilig 836-3n dito 150x8 mm 1846c-2 außen, gerade, 7 
No. HAZET | HAZET 836-5n dito 200x 13mm 1850-3 Kombizange 7'/4” 
1500-1 1500-1 A en 
T Betätigungswerk- 1976 Magnetsucher 
a ee z zeuge, Va" Antieb 214» Leichtmetallhammer 
| a 911 _ Schwunggriff 161/2” 
450 |Doppelmaul- | 6x7 8x9 | Yax Se Inox 36 || 445 Gelenkariff 15” 22 Zu OIbanamarlzıg 
schlüssel 9x10 10x11, ax The Tliex Va ee 
14x15 14x17| Wax Me ex Se | —————T 
17x19 19x22| Srex'ine Sa x Sa ni Sortimente ° 
22x24 24x27| Sax 7/e 1Shexi 23 ohne Kasten ep: 
30x36 Ixtlis 16x 1la I= zu 
| Metr. teilig | 32 
Fortsetzung nächste Spalte ‚Amer. 74teilig | 32 
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Werkzeugsätze 


CHROM-VANADIUM 
kombiniert 


1530 
1535 


Kastengröße: 
495x220x20 mm 


in hausfarbenen 


Werkzeugsatz 


CHROM-VANADIUM 
kombiniert 


1540 


Kastengröße: 
495 x 220 x 90 mm 


im hausfarbenen 


Betätigungswerkzeuge "/2” Di Antrieb: 
915 Schiebegriff 12" 918 
916SP Umschaltknarre 1094” 920 
917-5 Verlängerung 5" 


Verlängerung 10” 
Universalgelenk 


HAZET- HAZET- 
Metallkästen Metallkasten, 
49teilig Verchromt 
Komplett 
No; mit Sortiment 5 B8 | & 
= 450/6A Doppelmaulschlüsselsatz 
Hl Nee] IM -3 teilig Yax ?he- 16x 1 
a Er el a 450W Doppelmaulschlüssel 
1535 M Metr. 34teilig 69 BERRENDER AS 
‚\ li ax" I/ax“la 
N re ae eh 630/6A Doppelringschlüsselsatz 
hoch ‚gekröpft, 6teilig 
INHALTSÜBERSICHT Verchromt Yax hie-1d/ıoxt 
630 W dito axsyıs Vaxshs 
- Metr. 49teilig ‚Amer. 39tellig ax Tıs Mox9fıs Max dla 
No. HAZET | HAZET 900 AZ Doppelsechskant-Einsätze 
1530 M 1530 A 12” D Antrieb, 
— ya pre 1540 Se The In Ms Se | 42 
450 |Doppelmaul- | 6x7 8x9 | a x Ste a x Te] | Aw Yyıs Ya fa Te hs 
schlüssel 10x11 12x13] Ya x ®lıs 1Ma2x'i/ıe 1 
14x15 16x17| So x 3a 28/a2x 7Is 900 WZ dito 
18x19 20x22|15/16x1 11/16x1"/8 Sys 1a She Is Tlıs 
21x23 24x26 12 he Se Ts a 
25x28 27x32 Betätigungswerkzeuge 
1/2” D’Antrieb 
630 | Doppelring- 6x7 8x9 | ax Se ex Te 911 __Schwunggriff 16!/2” 
schlüssel 10x11 12x13] 2 x Is Sls x1l/ıo 915 ___Schiebegriff 12” 
hoch gekröpft |14x15 16x17, 34 x25/32 "18x 7/8 916SP Umschaltknarre 10%/4” 
18x19 20x22|15/16x1 1hex1l/s 917-5 Verlängerung 5” 
21x23 24x26 918 Verlängerung 10” 
25x28 27x32 920 Universalgelenk 
900Z |Doppelsechs- | 10 11 12 %% The 1a Werkzeugsatz 
kant-Einsätze 13.14 15 Yıs 1%32 Sfe CHROM-VANADIUM 
Ya"DAntriieb | 16 17 18 | le Ua 25a kombiniert 
19 20 21 "pe a 1ölıe 1550 
| 2 2324 | Sin 1 1'ne 
26 27 28 | 1a 16 11a 
30 32 
|  Metr. 34teiig ‚Amer. 29teilig 
No. HAZET HAZET 
1535 M 1535 A 
450 |Doppelmaul- | 6x7 8x9 Sex ne Max Io 
schlüssel 10x11 12x13|'Vs2x'V/ıs SI8 x 34 Kestangröße: 
14x15 16x17 22f32x 7/8 1/ı6x1 575x220x85 mm 
|18x19 20x22 
630 | Doppelring- 6x7 8x9 | a x Is Ya x Ye] | im hausfarbenen 
schlüssel 10x11 12x13| 9/5 x''/ıs 3a x28/a2| | HAZET- 
hoch gekröpft |14x15 16x17 '%ı6x Ts 15/16x1 Metallkasten, 
18x19 20x22 32teilig 
179V-8 Schraubenschl,, verst., 8” 
- 7, b 9, 02 . 
eg er 450/12 Doppelmaulschlüsselsatz 
1/a"DAntrieb | 16 17 18 | 3% 232 186 121e1i9,0x7 27x92 mm, | 
19 20 21 7,  1öfie 1 630/12 Doppelringschlüsselsatz 
| 22 hoch gekröpft, 12teilig 
6x7-27x32 mm 
ni FT =; 760-3 Universalzange 91/2” 11 
ALLE SORTIMENTE (1530M 1530A 
(1538M 18354) enthalten außerdem 1550 830-2n Schraubendreher 
125x5,5 mm 


830-5n dito 125x 6,5 mm 
830-8n dito 150x8 mm 

834-1n Vergaser-Schrauben- 
dreher 25x4 mm 
Kombizange 7/4” 
2140-3 Schlosserhammer 300 9 
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AT 


Seitenschneider Nrzzeril Seitenschneider 
DIN 5238 SPEZIALSTAHL 
1801 SPEZIALSTAHL 1803 schwedische Form 
für Piano-Draht Hochglanz verchromt | 
Schneid- 
No. k un| 30 = || verbessertes Spezialmodell DBP: 
ul ES | durch Gewerbeänderung wird eine Bruchgefahr der schlanken 
1801-1 145 | 594 | 16 | 185 1 Zangenkopf-Bauweise beseitigt und gleichzeitig eine extrem 
2 165 | 6/2 16 190 1 hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand erreicht 
3 200 | 8 12 250 1 
» 7 £ für Piano-Draht Hochglanz verchromt 
Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz y Schneid- 
No. Fr leistung | UL | > 
mm | " | mme fi 
1803-1 180 |5, | 16 100 1 
2 145 | 5% z | 185 1 
s| 160 | 6a | 2 160 1 
1801-11 = 6 16 | 150] 1 
22 7 1,6 220 A 
33 ENZ 2 299 
NH2zerjf Seitenschneider 
ae 1803 | sta] 16 | 120 1 
1802 cHaom-vananıum u | = 8 : | 2. 160 | 1 
33 188 | 61 2 [| 4 
FR 5 
. er 
für Piano-Draht 
Schneid- ss 
No. teistung | I Q 
| le. 
1802-1 145 | 59% | 125 | 10 | 1 
2 165 62 | 1,6 200 1 
s oje |2 | 20 | 1 er r02 = 
Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz Die Materialstärke des unteren Gewerbes (Fig. 3) wurde im 
Übergangsbereich zu den Schneiden größer gehalten als die 
des oberen Gewerbes (Fig.1). Durch diese unterschiedliche 
Materialstärke der beiden Gewerbe wird die Bruchsicherheit 
der unteren Zangenhälfte erhöht, und beiinsgesamt schmalerer 
Bauweise sind die Seitenschneider nunmehr für wesentlich 
stärkere Beanspruchungen einsetzbar 
Gleichzeitig wird durch die Verlagerung der Gewerbeauflage 
(1. u. 2.) eine Verkürzung des Drehmoments (Differenzabstand 
der Linien x-y) erreicht und somit eine wesentliche Verbesse- 
rung der Schneidleistung erzielt. Die It. DIN 5240, Technische 
De - e— r — | | Lieferbedingungen, limitierten Trennkraftwerte werden weit 
1802-11 150 | 6 125 | 175 1 unterschritten 
22 170 | 6% | 1,6 230 1 
33 205 |sul2 | 285 | ı 
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Hebelseitenschneider 
SPEZIALSTAHL 


1805 


für Piano-Draht Blau lackiert, Schneide poliert 


r Schneid- | 
| ee 
1805-2 0 | zin| 2 420 | ı 
8 225 | 8% | 25 | 50 | 1 
NHazer] Hebelvornschneider 
DIN 5239 
1806 sreziaustanı 


Blau lackiert, Schneide poliert 


Flachzangen 
ähnlich DIN 5248 
SPEZIALSTAHL 


Tree] 


1816 


Hochglanz verchromt 
No. ® 
| A 
1816-1 | 145 59/4 100 1 
2 165 | 6 135 1 


Kunsistoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


DIN 5252 


1807  Srezinustanı 
für Piano-Draht Hochglanz verchromt 
ee —- 
T Schneid- 
No. +L leistung 
m: me | 28 
1807 -1 I1slen| 1e ls] 1 


Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


2 T senneig- 1816-11 | 150 < | 1 
“E Ey | > 22 | 170 | 6de 155 1 
mm | m Immo | 
155 |6a | 15 | so | 1 NHzzerjl Rundzangen 
lo | J ähnlich DIN 5249 
2 a 
235 | 91/4 3 | 74 | 1 1826 SPEZIALSTAHL 
Vornschneider 


No. b cs 
ei ler 
1826-1 145 53/4 j 90 1 
2 | 16 | er | 180 RS 


Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


a 


Langbeckzangen 
DIN 5236 
CHROM-VANADIUM 


1841 


y 


mit geraden ovalspitzen Backen 


Hochglanz verchromt 


1842 


Splintenausziehzange 
CHROM-VANADIUM 


Hochglanz verchromt 


für Splinte | 
Bi Ti > 
mm 5 mm 
165 | ein |1,5-28| 200 | 1 


Zangen für Sicherungsringe 
DIN 5256 
CHROM-VANADIUM 


No. | -E Fig | gerade - für Bohrungen 
ö mm |" : => (Innensicherungen) 
1841 a-1 145 | 59% 90 1 | Spitzen] 1,Sicnerungs: 
2 165 | en | 135 1 No. “| a gegen | 55 | 
3 | | w| ı | u 
a ie 
“ | 1 2 11 - 
stumpfwinklig gebogen (30%) 2\ 175 7, 18 19- 60 140 1 
1841b-3 3 220 894 23 | 40-100 205 | 1 
| [ zo | a _] +o A 4 320 1212| 32 85-165 || 1 
‚twinkli b abgewinkelt - für Bohrungen 
EIG Sehsaen (Innensicherungen) 
jenes | jean |1846D-0 | 135 | 51 3-10 || ı 
n 1 135 | 5 8-23|8 ı 
Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 2 165 612 18 | 19- 60 |140 | 1 
3 210 81a 40-100 |205 | 1 
4 30 12 |32 | 85-165 40 1 
Nnzzeril Zangen für Sicherungsringe 
DIN 5254 
1 846 CHROM-VANADIUM 
gerade - für Wellen 
(Außensicherungen) 
Spitzen] 1-Sicherungs- 
No. | +4 ringe nach DIN Ss 
a ER he > 
SENSE 18460-0 1s| sn oo| 2-10 | 85 ı 
ati Ts 105 1 135 | Sul 13 10-25 | 85| 1 
er 170 8 145 1 2 180 | 7, 15 en 165 | 1 
| ! 220 | 8%4| 2, 40- 2455| 1 
237 se ee 2 dl 320 1212| 32 | 80-165 M0| 1 
i abgewinkeit - für Wellen 
Seibiet gebogen 150) ER ER (Außensicherungen) 
1841b- j RE —— 
se a Be N BETTER 1301 5 og 3-10] 8] ı 
1 1015 |13 10-25 | 85| ı 
rechtwinklig gebogen 2 170 | ol 18 | 10-00 166 1 
en: E ne] 3 205 | 84 23 | 40-100 245 1 
1841 0-33 180 | ir | 20 | ı 4 300 112 | 32 | 85-165 1 


Zange für Sicherungsringe 
CHROM-VANADIUM 
für VW K 70 Kupplung Antriebswelle 


[+e==] 


1846 


stumpfwinklig (35°) abgebogen - für Wellen 


Kombinationszangen 
DIN 5244 
SPEZIALSTAHL 


Ir-:7 


1850 


Durch Drehpunkt-Verlagerung, die jetzt 
durch besondere Konstruktion möglich ist, 
40% höhere Schneidleistung 


(Außensicherungen) 
Hochglanz verchromt 
- ‚Spitzen 
No. | I LS 
| elle 
I tsoK2 | lol 7 | 18 ol ı 
NHazer] Zange für Sicherungsringe 
CHROM-VANADIUM 


für VW ab 1967 und hufeisenförmige 
Sicherungsringe an Wellensicherungen aller 
Art (z.B. an Motoren, Getrieben, Bremsen, 
Differentialen, Kupplungen, usw.), besonders 
auch an amerikanischen Fahrzeugen 


> 


Spezielle Anwendung VW siehe Seite 116 Verchromt 


No | -E vs 
mm E 5 
184 205 | eis | 225 
Zange für Sicherungsringe 
CHROM-VANADIUM 


1847-3 


für Sicherungsring im Gleichlaufgelenk - außen 
am VW K70 


Schneiden 
induktiv gehärtet 
für harten Draht 


Verchromt 


EAU Verchromt, Köpfe Hochglanz 


No. -L' I m 

3 | | mn D 

1850-2V 165 | ein 170 1 
3V 185 | 71a | 280 1 
av 205 | 814 | 310 1 


1850-2 u 165 62 170 
3m 185 71a 230 
4a 205 81a 310 


No. aE | 85 
| ni nl 
1847-3 | | 200 8 
N nzzerjl Batterie- und Mutternzange 
CHROM-VANADIUM 1850 V | verchromt 
1848 
No. ‚Ei 
| A ‚22 
1850-22 170 61a 200 1 
33V 190 712 260 1 
44V 210 81/4 ER 
AESTITUN verchromt, Köpfe Hochglanz 
Ne: | 1850-22 ua] 170 |. 6% | 200 1 
33 wo) 180 72 260 1 
1808 | 44 | 210 EyZ 340 1 
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Universal-Figurenschere 


SPEZIALSTAHL 


1852 mit Feder 


Haze Abisolierzangen DBP angemeldet 


SPEZIALSTAHL 


1852V| Verchromt 


Zum Abisolieren von Drähten, ohne Einstellen auf den 
Querschnitt 


1861- 1mit 2x11 Schneid-Lamellon 
"11 mit 2x 11 Sehneid-Lamellen Verchromt, 
1861.00 mit 2x18 Schneikl-Lamellen Köpfe geschliffen 


| 1852V 220 | 8% 


m] 

No, Dränte | L' To > 
m | mm r A 
0,5-5| 155 | 61 | 160 | 1 


[1852 vKH | Verchromt, Köpfe Hochglanz 
1852 wc + 220 | 8% | 2ro | 
. . -Ü it Gleit ti 
Kombinationszangen Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


CHROM-VANADIUM 


1855 SF z 
u) 
u 
mit Schneide 
für Piano-Draht Hochglanz verchromt le 
1855-1 160 | em 200 1 1861-00 | 03-1,2] 160 | eu | 185 1 
2 180 7 230 1 ZI]. = Tea | 185 
Br ia BIER = 1 1861-11 0,5-5 | 160 | 61a | 18 1 


N Hazerjj Auswuchtgewicht-Zange 


CHROM-VANADIUM 


1865 zum Befestigen, Lösen, Verschieben und 
Abschneiden der Gewichte an Radfelgen 


Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


165 62 Bss = 
185 | 71a 270 
210 | Ba 365 


33 
NHazerjl Abisolierzangen 
SPEZIALSTAHL 
1860 


1855 - 11 
22 


ferner zum Ausweiten und 
Zusammendrücken der Haltefedern Verchromt 


1865 | 250] 10 | ao] ı 


mit Stellschraube und Feder Verchromt, Köpfe poliert 


vun ae 
N SB m 
Mi B ß 
1860-1 155 | 6 | 125 1 


Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


150 r 


9 


Spezialzangen 


aus hochwertigem SPEZIALSTAHL 


für ELEKTRONIK 
und FEINMECHANIK 


mit Feder 


in kurzer Ausführung 
mit Kunststoff-Überzug, transparent, besonders dünn 


in langer Ausführung 
mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


Seitenschneider 


mit Wate 
mit Feder 


kurze Form 


Kunststoff-Überzug, transparent, 
besonders dünn 


1880 


für weiche Drähte bis 1,25 mm o 
und harte Drähte bis 0,5 mmo 


Hochglanz verchromt 


Nnzzerjj Seitenschneider 
ohne Wate 

mit Feder 
1882 _ kunerom 


Kunsistoff-Überzug, transparent, 
besonders dünn 


ohne Wate: 

zum flächengleichen 
Abschneiden 

von NE-Metallen 


Hochglanz verchromt 


mit auswechselbarer Feder 


lange, schlanke Form 
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 


Kunststoff-Überzug, transparent, 
mit Gleitschutz 


für weiche Drähte bis 1,25 mm o 
und harte Drähte bis0,5 mmo 


| 1 | 


1881-22 | 72a 


160 1 


No. 2m 
2 s 
61/4 | 1882-11 155 | 6m 100 1 
Nrazerjl Seitenschneider Nnazerjl Seitenschneider 
mit Wate ohne Wate 


mit auswechselbarer Feder 

lange, schlanke Form 

für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 
Kunststoff-Überzug, transparent, 

mit Gleitschutz 


ohne Wate: 
zum flächengleichen Abschneiden 
von NE-Metallen 


1883-22 | 185 | ra T 160 1 
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Das HAZET-ELEKTRONIK- und FEINMECHANIK-Zangenprogramm wurde speziell für diesen 


Industriezweig zusammengestellt 


Höchste Präzision in der Verarbeitung gewährleistet einen einwandfreien Gebrauch 
Die Zangen HAZET 1880 bis 1894 besitzen federnde Schenkel und die bewährte patentierte Öffnungs- 


begrenzung (DBP 1173035) 


Die präzise Ausbildung der Schneiden ist für die bei der Elektronik-Industrie verwendeten hochwertigen 


Spezialdrähte wichtig 


Die lange, schlanke Kopfform ist besonders geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten an schwer 


zugänglichen Stellen 


Die HAZET-ELEKTRONIK- und FEINMECHANIK-Zangen sind nicht für den normalen Werkstattgebrauch 


bestimmt 


Vornschneider 
mit Feder 
kurze Form 


Kunststoff-Überzug, transparent, 
besonders dünn 


nee] 


1886 


für weichen Draht bis 08mm o 
und harten Draht bis 0,3 mm o 


Flachzangen 

mit Feder 

kurze Form 

mit flachen Backen und feinem Hieb 


Kunststoff-Überzug, transparent, 
besonders dünn 


1889 


Hochglanz verchromt 
No. "Bo |,88 
1886-11 155 8 oT 


Vornschneider 

mit auswechselbarer Feder 

lange, schlanke Form 

für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 
Kunststoff-Überzug, transparent, 

mit Gleitschutz 


für weichen Draht bis 0,8mm o 
und harten Draht bis 0,3mm o 


1887-22 | 195 734 | 160 1 


gerade Ausführung Hochglanz verchromt 


=> 


100 


No. 


1889-1 165 


gebogene Ausführung 


1889b-11 | | to | 6% ] 10 ] 1 
Nrazerjf Flachzangen 
mit auswechselbarer Feder 


lange, schlanke Form 
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 


mit flachen Backen und feinem Hieb 


Kunststoff-Überzug, transparent, 
mit Gleitschutz 


1890 


gerade Ausführung 
1890a-22 BECHE: ee] 
gebogene Ausführung 

[Heoon-22] [ass Tzum TmoL | 


Spezialzangen .., ELEKTRONIK 
una FEINMECHANIK 


AUSBEULWERKZEUGE 


SPEZIALSTAHL 


Rundzange 
mit Feder 
kurze Form 


nee] 


1893 


mit runden Backen, ohne Hieb 


Kunststoff-Überzug, transparent, 
besonders dünn 


Hochglanz verchromt 


No. = Lg 
a EN 
1893-11 160 | 6% 100 1 


Rundzange 


mit auswechselbarer Feder 


[===] 


1894 


lange, schlanke Form 
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 


mit runden Backen, ohne Hieb 


Kunststoff-Überzug, transparent, 
mit Gleitschutz 


Sätze 
in hausfarbenen 
HAZET-Metallkästen 


Kastengröße 
580x 230x 65mm 


No 3 ya 
mm. m D 
1894-22 20 | 8 160 1 
NHazerij Kombinationszange 
ohne Feder 


mit langen, flachen Backen 
mit Drahtschneider 


Kunststoff-Überzug, transparent, 


mit Schneide 


Handfaust 

dito 

dito 

Kotflügel-Biegezange 
Ausbeul- u. Schlichthammer 
Spann- u. Schlichthammer 
Schlicht- u. Treibhammer 


Kleiner Ausbeulsatz, 7tlg 10 


Handfaust 

dito 

dito 

Löffeleisen 

Biegeeisen 
Karosseriefeile 

Ausbeul- u. Schlichthammer 
Spann- u. Schlichthammer 
Schlicht- u. Treibhammer 
Gummi- und Handhammer 
kombiniert 


Standard-Ausbeulsatz,10tlg. | 14 


Satz 
in 3teiligem 
hausfarbenen 


HAZET-Metallkasten Box 


530 x 200 x 200. mm 


mit Gleitschutz 900Z Doppelsechskant-Einsätze 
2” 1 Antrieb 
10 11 12 13 14 17 19 

916SP Umschaltknarre 10°/4* 
917-5 Verlängerung 5” 
1911 Handfaust 
1912 dito 
1913-1 dito 
1928 Löffeleisen 
1929 Ausbeul-Hebeleisen 
1930 dito 
1934 Karosseriefeile 
1935 Ausbeul- u. Schlichthammer 
1938K Spann- u. Schlichthammer 
1940 Schlicht- u. Treibhammer 
1941 dito 

für weichen Draht bis 1,5mm o 1942 _ Schlicht- u. Spitzhammer 

und harten Draht bis 0,8 mm o 1948 Gummi- und Handhammer 

kombiniert | 
1950-4 Plastic-Hammer, 35 mm 
+b | ss = 1950-5 dito, 40 mm — | 
| 8 1910K 24teilig 21 


Fortsetzung nächste Seite 


Ausbeulwerkzeuge (Fortsetzung) 
SPEZIALSTAHL 


Ausbeulwerkzeuge 


SPEZIALSTAHL 


SPEZIALSTAHL 


1930 


2 HAZET-Metallk: ar 
in 3teiligem hausfarbenen -Metallkasten 
F un 1925 R 
no. 5 EN 
s 900AZ Doppelsechskant-Einsätze =. 
72” D Antrieb ee / 
3a 7116 Na Are Se 1/16 3 1020 
916SP Umschaltknarre 10%/4” 
917-5 Verlängerung 5” 
1911 Handfaust 
1912 dito 
1913-1 dito 
1928 _ Löffeleisen 
1929  Ausbeul-Hebeleisen 
1930 dito 
1934 _ Karosseriefeile | y 
1935 _Ausbeul- u. Schlichthammer 
1998« Spann. u. Schlichtrammer ı 
1940  Schlicht- u. Treibhammer 
1941 dito No. Ts _ 
1942 _Schlicht- u. Spitzhammer | £ = ur 
1948 Gummi- und Handhammer 41919 Vndeut Aebenfanı, 8370| 1 
kombiniert x 58 mm, Höhe 23 mm / 
1950-4 Plastic-Hammer, 35 mm Universal-Handfaust, 2; 
3 NO ITEM: as 1920 76x56mmund65x47mm, | 1220| 1 
1910KA| 24teilig Ei _ | Höne 60. mm u 
Handfaust, halbrund, 
Ausbeulwerkzeuge 21 82.x 60mm, Höhe 35 mm 2 9 
SEFZIAESTAND Handfaust, Diaboloform, Fe 
1911- 122 | | 59x50mma,Höhesaemm | 80 | 1 
Groß-Amboß, 94x63 mm 
1918 re und 42x37 mm 1440 | 1 
x Klein-Amboß, 50x 48 mm 
1832] | und 83x30 mm Al 
I Rund-Amboß, 57 mm o, | 
1925-3 Are wo 
19 — Ausbeulwerkzeuge 
1 


No. | 
| Handfaust, Kommaform, 
1911 Bahnlänge 137 mm, 
Breite 55 mm 
| Handfaust, 84x 7O mm und 
1912 102x44mm, Höhe 58 mm 2 
3, Handfaust, Spezialform, Brei 
B12=7 57x70 mm, Höhe 68 mm 1460 | 1 | |4026 IE 
dito, 100 x53 mm, Ertelekan 359) = 
1913-2 . a 1000| 1 Löffeleisen, 52 x 150 mm 
i _Höhe 43mm __ ’ a Arbeitsfläche, 310mmlang | 800| 1 
Handfaust, Beilform, R öffelei 20 j F 
1914 69x23 mm und 52x6mm, 820| ı || 1928 En aan 1290| ı 
— en Khioe A N , Ausbeultioboieisen, | | 
1915 führung, 78x 6. mm und 1600| 1 || 1929 en een 1740| 1 
ji ___| 48x24 mm, Höhe 190mm | 400 mmlang " | | 
Handfaust, 74x 60 mm r RTnzTEISe N 1 
1916 | = = # 1090 1 Ausbeul-Hebeleisen, wie | 
E _| Höhe 50mm \ lee vor, jedoch stark gekröpft El: 
1917 Handfaust, 70x 63 mm, 1160 1 und doppelt geschweift, 
IE Höhe 42 mm Ah 500 mm lang | 
Handfaust, 106x 65 mm, Biegeeisen mit Lederein- 
18 Höhe 25 mm | satz, 410 mm lang ART 


Absetzzangen oscu 
CHROM-VANADIUM 


Die Zangen sind zum Absetzen von Blech- 
kanten an allen Blechen bis | mm Stärke 
bestimmt 


1932 


Verbesserte Absetztiefe 

von bisher 10 auf 12 mm! 

Dadurch auch bei Schutzgas-Punkt- 
schweißung zu verwenden 


Mit den Zangen wird 
zunächst die Kante 
eines Bleches abgesetzt, 
das andere Blech* auf 
den dadurch ent- 
standenen Absatz 
gelegt und angepunktet 
oder angelötet 


Schnelies Absetzen 
‚ohne Anstrengung 


Geringe Oberflächen- 
bearbeitung durch Aus- 
schwemmen mit Lötzinn 


Zeitersparnis! 


Für kleine Absetzflächen bei Blechen von 0,8-1 mm Stärke 
wird die Absetzzange HAZET 1932-1 verwendet 

Längere Absetzflächen an Blechen unter 0,8 mm Stärke 
werden mit der Absetzzange HAZET 1932-2 bearbeitet 


*zum Lochen des Bleches 
istdie Lochzange HAZET 1964 DBGM bestens geeignet 
(siehe Seite 99) 


Verchromt 
Backenbreit | = 
ıckenbreite "Li | 
No. 

= m | 885 

1932-1 2 15 265 570 = 

1932-2 30 | 265 | 6 1 

Ausbeulwerkzeuge 


SPEZIALSTAHL 


19334 19330 


NHrazer/l Karosseriefeilen 


1935 P 1936-1 


1934 
= 
1984-1 1934-4 1934 N 
1934-3 1934-5 
No. TTn 
> —. un =. m 
1934-1 | Ersatz-Feilenblatt, 350 mm | 
Schräg-Hieb 
grob, = 9Zähnep.Zoll | 300 | 1 
1934-2 dito, mittel, = 12 Zähne p. Zoll | 300 | 1 
| 1934-3 | dito, fein, =18Zähnep.zoll | 300 | 1 
1934-4 dito, Halbrund-Hieb | | 
grol 9Zähnep.Zoll | 300 | 1 
1934-5 dito, mittel, = 12 Zähne p. Zoll | 300 1 
1934-6 | dito,fein, =15Zähnep.Zoll | 300 1 
1934N Karosseriefeile, 430 mrn lang, 
| ‚Schräghieb 630 
Vnzzerjj Ausbeulhämmer 
SPEZIALSTAHL 
1935- — 
1939 


1935 K 


No. SI 
Ben . — [=% 
1933 a Kotflügel-Biegezange 285mm | 650 | 1 
| 1933b Bördelzange 285 mm | zio| 3 
1934 Karosseriefeilenhalter 
360 mm, verstellbar, 
mit Feilenblatt 1934-4, 1035| 1 
| Halbrund-Hieb, grob 
= 9 Zähne per i Zoll 


ed 
| mm | 
! Ausbeul- u. Schlicht- 031 
hammer, 150 mm 042 309,489] 71 
Schlichthammer | 
einseitig, 75mm EIEIEH NE 
Spann-u.Schlicht- | 026 | 
| hammer, 100mm | o30 |300|270| ' 
dito, jedoch die 026 
runde Bahn o30 |200|270| 1 
fein-kariert gefräst |, 9 | | | | 
1938 Spann-u.Schlicht- | 038 
hammer, 105mm | 038 |300 350| 1 
1938K dito, jedoch die 3 
runde Bahn | 038 300/350| 1 
£ fein-kariert gefräst 
19398 | Spann- u. Schlicht- |[139x41 era 
> hammer, 110mm | O4 301500] 1 
19839 K dito, jedoch die | 
runde Bahn fein- 2 E0 |300 470, 1 
kariert gefräst [ii | 
1939 ‚jedoch die D40 
KV kantige Bahn 043 300|540| 1 
fein-kariert gefräst | 
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Ausbeulhämmer 
SPEZIALSTAHL 


a 


u. 1948 1949-t 


Plastic-Hämmer 


mit auswechselbaren Köpfen te) 
aus durchsichtigem i 
Kunststoff Cellidor S, gelb 


St 1 
2 he2aos 1 
3 32 | 100 | 280 | 340 | 1 
4 35 | 105 | 290 | 380 , ie 
5 40 | 110 | 320 | soo | ı 
6 50 115 340 930 1 
| 60 135 380 |1400 | 1 


Ersatz- -Köpfe aus durchsichtigem Kunststoff 
Cellidor S, gelb 


Montage: Die losen Köpfe werden 
in etwa 40° heißem Wasser 
vorgewärmt und durch einige 
Hammerschläge auf den Zapfen 
des Mittelstückes getrieben 


r vw | 2 > 
F mm stlek | Stück 
1950-22 22 10 10 
27 27 15 10 
32 | 32 25 10 
NE 35 30 10 
40 40 40 10 
50 50 70 | 0 
60 60 110 10 
1849-2 1949-3 NY 1940-4 re 
Iylon-Hämmer 
me mit auswechselbaren Köpfen 
"bi » 
No Din) r ha > 1951 ‚aus Nylon, weiß 
1940 Schlicht- und 48 h 
Treibhammer, 21a [goolaso| ı { 
160 mm E 
1941 | dito, jedoch 
eichelförmige 042 \a001450, ı 
Spitze . 
1942 Schlicht- und 
| Spitzhammer, 039 |300|300| 1 
| Som | | pp Leg | > 
1943 Schlicht- und | mm | mm | mm | "a 
Pinnhammer, 041 |300|370| ı 19511 22 | 75 I 20 || ı 
N 2 27 90 | 265 | 230 | 1 
= —| | 3 32 | 100 | 2eo | #0 | ı 
1946 Tiefhammer, 027 |s20|e70| ı 4 _| 35 | 105 | 280 | 430.1 1 
= > | 5 ao | 110 [220 | soo | 1 
1948 Gummi- und x ll &  E a EESOE I N 
Handhammer, 1 9% |ssoltooo] 1 eur 60 | 185 | 360 100 | 1 
EROREITIHR no IM Ersatz-Köpfe aus Nylon, weiß 
1949-1 | Ausbeulhammer, ©30 & 
doppelt, Darıı2|320|540| 1 5 
160 mm Montage: Die Köpfe werden kalt 
1 = os T it ei hl 
1949-2 Pinnkammer, are lägen 
| Breite der Pinne 2 
25mm Be N | D 7 > 
1949-3 | Pinnhammer, | —_ = en ee RN 
lange Form, 1951-22 22 10 1 
170. mm, 030 320650) 1 27 27 15 10 
Breite der Pinne 32 32 25 10 
32mm 7A [HE 35 0... 
La 40 10 
1949-4 Schlichthammer, 03 \sooluaol 1 50 L 10 
100. mm 040 | 60 o_| 10 10 
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Kunststoff-Hämmer 
rückschlagfrei 

mit HICKORY-Stiel 

mit auswechselbaren Köpfen —h—n 
aus Spezial-Kunststoff, gelb a‘ 
splitter- und bröckelfrei, 
daher betriebssicher 


1953 


Karosserie-Blechschneider 
SPEZIALSTAHL 


1960 


mit 1 Ersatz-Messer 


ws) gi | T 
materialschonend, hohe Abriebsfestigkeit mit langen Stand- No, ET > 
zeiten. Durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und nn zo = 
das genau abgestimmte Material der Schlagköpfe ist der Ham- 1960 275 |soo | ı 
mer absolut rückschlagfrei 1960-1 Ersatz-Messer 30 1 

TE Duell Üppepnj „*NABBER” Biechschere 
mm mm | mm 9 mit auswechselbaren Zungenmessern aus 
953-1 25 | ı08 | »20 280 | ı 1962  promstanl 
2 30 | 110 | 350 | 400 1 zum Schneiden von SM-Blechen bis 1,2 mm, 
3 35 | 11 | 35 | 550 1 Kunststoff-Rohren bis 2 mm Wandstärke, 
4 40 | 120 | 35 | w| 1 auch transparentem, gewelltem Kunststoff- 
5 45 | 125 | 0 | 860 | 1 Material 
6 50 130 | 385 | 1000 1 
2| 60 165 | 420 | 1650 1 


Ersatzköpfe siehe unten = 1954-25 bis -60 


Kunststoff-Hämmer oscu 
rückschlagfrei 


mit Stahlrohrstiel und öl- und benzinbeständigem 
Hartgummi-Griff 


sonst wie unter 1953 beschrieben 


1954 


m. un 


Schneidet knabbernd Aussparungen in jeder gewünschten 
Form und Größe, für Schablonen, Passungen usw. 


2 | 1 
3 35 112 | 300 60 | ı 
4 40 | 120 | 305 800 1 
| 45 | 125 | so | 00 | 1 
6 50 | 130 | 315 | 1050 | A 


Ersatz-Köpfe aus Spezial-Kunststoff, gelb 
splitter- und bröckelfrei für Hämmer 1953 und 1954 
e Montage: Den alten Kopf im 
=> Schraubstock abdrehen, den 
neuen Kopf kalt mit einigen 
Hammerschlägen auftreiben 


1954-25 25 ] | 20 10 
30 30 25 | 10 
35 | 35 30%, 10% 
40 40 | 405 103 
45 | 4 | 5553| 10® 
50 50 | | 70 
60 60 | | 80 


1962 | „KNABBER 2 | 260 | 500 | 1 
1962-1 | Ersatz-Zungenmesser I 1 
| 19622 Ersatz-Feden EB 1 

1962-3 | Ersatz-Backen (Paar) | 1 Paar] 
1962-4 | Ersatz-Schraub. (Satz) 11 Satz) 
razerjj „HOHLKNABBER” Blechschere 

mit EEE Zungenmessern 

aus Chromstal 

1963 


IE 
insbesondere für Innen-Rundungen (z. B. an Kotflügeln von 
unten, Dachrinnen, Wellblechen), sonst wie HAZET 1962 


| 1963 „HOHLKNABBER” | 250 | 500 | 1 


1963-1 _ | Ersatz-Zungenmesser 2a 
1963-2 


| Ersatz-Federn 
1963-3 


Klebschlaghammer patentiert 
mit dauerplastischer Füllmasse für materialschonende 
Schläge 


Griff um 90° verstellbar für Arbeiten, bei denen das quer 
zur Arbeitsfläche liegende Schlag-Ende vorteilhafter ist 


1963-4 


he "elss 
| mm I: 8 
1959-3 | 280 | 1300 
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Lochzange pBGMm 
CHROM-VANADIUM 
zum Lochen von Blechen 0,65-1 mm Stärke 


beim Lochpunktschweißen 
(MAG-Schweißverfahren) 


1964 


zusammen mit Absetzzange 
HAZET 1932 - siehe Seite 96 — 
zu verwenden 


Vorteile des Lochens 
bei der Ansatztechnik in der 


Kraftfahrzeug-Reparatur: 


Der scheinbar größere Zeitaufwand für das 

Lochen beim Lochpunktschweißen hat gegenüber 

dem Punkten ohne Loch folgende Vorteile: 
Wirtschaftliche Vorteile 


© Mehraufwand an Lochzeit wird durch geringere Schleifzeit 
mehr als kompensiert 


® Geringere Schleifzeit = geringerer Schleifscheibenverbrauch 
© Ca. 15% geringerer Drahtelektrodenverbrauch 


© Geringere Spannungen durch Verlagerung des Loch- 
punktes mehr zur neutralen Faser hin 


® Größerer Anschlußquerschnitt, weil vorhandenes Loch im 


Oberblech 
Verchromt 
Loch-@ bi 
Ni 
8 En Im || 
1964-4 | 5 55 275 | 620 | 1 
Ersatzteile-Satz 
Schnittplatte und Lochstempel 
1964-41] ] eo] i 


NHazeril Außen-Ausbeulgerät 


1965 


mit 10 Anlötschlaufen und 2 Bolzen 


Schlag-Ausziehgeräte- 
Einzelteile 
(Forts) > = 
u 
1966-01 bzw. -02 1966-05 
Grundkörper 
T 
No. EI 
| mm g 
| 1966-0 | ohne Köpfe | 210 940 | 1 
Ausziehköpfe für ne 
1966-01 125] 1 
1966-02 125 | 1 
Abziehkopf für Scheibenwischer-Arme 
| 1966-05 N HERRN 
Anwendung: 1966-1 Kompl. mit Ausziehkopf (5,9 mm Zapfen-@) 
für Scheibenbremsbeläge an 
Opel, BMW, Mercedes, VW, Audi-NSU, 
Ford, Simca, Fiat, Volvo, Daf, Glas, 
Saab usw. 
1966-2 Kompl. mit Ausziehkopf (4 mm Zapfen-2) 
für Scheibenbremsbeläge ar 
Ford (Taunus, Capri), Peugeot, 
Volvo, Flat, Austin usw. 
1966-5 Kompl, mit Abziehkopf 


für Scheibenwischer-Arme 
insbesondere für alle Opel-Typen, 
auch für Lkw geeignet 


Splintentreiber, besonders lang, 
speziell für die Sicherungsstifte der Scheibenbremse 
an verschiedenen Fahrzeug-Typen 


Spitzen- | Material | | 

. 2 Stärke Li 

no Be 
748b-Alg | 4 10 1252270.) 4 


Magnetische Sucher 
mit Permanent-Magnet 
trinamie ®-Kunststoffgriff schwarz 


1865 7 


440 |2000 | 1 
‚Anlötschlaufen und Bolzen 
1965-1 Schlaufen 10 
1965-2 Bolzen 2 
Schlag-Ausziehgeräte 
u Aa) nolen el: 
remsbeläge oder Scheibenwischer-Arme 
1966 


Haft- | Magnet | „.. T 
No. an PT HE ZI > 
1976 660 | 18 | 520 | 20 | 1 
1976-1 3000 | 20 | 50 | so | ı 
1976-2 250 8 | 460 | 0 1 


Nrzzer]j Metallsägebogen mit Sägeblatt 300 mm 


1980 
1981 


verstellbar 
für Sägeblätter 225 und feststehend 
300 mm für Sägeblätter 300 mm 
Komy s ! 
1966- Kae ei ruszenkent — T 1245 T4oss| 4 No. AB ey > 
| Scheibenbremsbeläge | ° | mm } 
Komp, mit Auzehkopt | 1000 475 660 1 
= mm Zapten-9 für | E > | | 
ass Scheibenbreime een ges 10 460 760 1 
1966-5 Km IN AERIeREB ic | 23 | 1065 | Sägeblatt, einseitig, aus Schnellstahl 
Fortsetzung rechte Spaite | |1980B-2 5] [300x13x0,63 25 _ 16] 
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Heel Werkzeugwände mit Beleuchtung 


Stahl-Lochplatten 


in | 
AHA, 


N 


HAZET-Werkzeugwände lösen die Lagerhal- 


tungs-Probleme und dienen gleichzeitig einer 
geschmackvollen Darbietung des HAZET- 


Werkzeug-Programmes 


HAZET-Werkzeugwände helfen Umsatz 
steigern und bringen maximalen Erfolg 


DEE vo | cu 


00 


1 m breit. Man kann im Baukasten-System Meter um Meter (Anbau- 
Elemente) in der Breite weiterbauen 


HAZET-Werkzeugwände brauchen an keiner Stelle befestigt zu werden. 
Darum ist ein späterer Um- oder Neuaufbau mit keinerlei Schwierig- 
keiten verbunden 


Werkzeugaufhängung individuell an verstellbaren Haken, die an jedem 
gewünschten Punkt der Lochplatten fixierbar sind 


[A| Regalständer, Stahlrückwände, Fußstützen, Ablagebödenu.Zubehör 
[©] Dachkonstruktion mit Beleuchtung und Zubehör 
[D| Schütte mit Trennleisten und Zubehör 


|E| Werkzeughaken ohne und mit Gummi-Schlauch (verhindert Ab- 
rutschen von Maulschlüsseln usw.) in verschiedenen Stärken liefer- 
bar. Einhandmontage durch Blechschrauben mit Sechskantkopf 


Eine HAZET-Werkzeugwand (Grund-Element) ist jeweils 2 m hoch und 


Bitte Sonderprospekt anfordern! 


Grund-Element ‚Anbau-Elemente 


razer] Drehmomentschlüssel-Verkaufstafeln 


2060T 


Werkzeugplätze schabloniert 


Diese Verkaufstafeln ermöglichen die Präsentation der HAZET-Drehmomentschlüssel 


Das auf den Tafeln durch ein Haftplakat abgebildete Drehmoment-Prüfgerät kann auf Wunsch 
als Original (siehe Seite 157) mitgeliefert und auf den Verkaufstafeln angebracht werden 


Die im unteren Teil der Tafeln 
befestigten Haken sind für 
Sicherungsschlüssel und 


No. 


ka 


Winkelschraubendreher 
vorgesehen 


Benutzung der vorhandenen 
Löcher aufgehängt 


Tafelgröße: 400 x 1000 mm 


Drehmoment-Werkzeug-Programm 


Die Tafeln werden unter 2060T 


2060-1T 


siehe Seiten 156-157 2060 TL 


s121CT 

J 
a ee = je 1Stück 
6143CT | 


12 


6121-1CT] 
6122-1CT 
6123-1CT 
6143-1 CT} 


je t Stück 


Verkauistafel, leer 


5,5 
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A Winkelschraubendreher mon 
ee 


für Schrauben mit 
Innensechskant 
Innenkeilprofil (RIBE CV) 


Innensechskant mit Zapfen 
(RIBE CS) 


Innenvielzahn (XZN) 


le{o/#Ie) 


Winkelschraubendreher 
für Innenkeilprofilschrauben (RIBE CV) 


No. 


2092-04 
05 25 72 15 
06 


Winkelschraubendreher nın 911 
für Innensechskantschrauben 


2100 


Glanzvernickelt 


Glanzvernickelt 


IL jat 
mm | mm 
14 | 45 


Winkelschraubendreher ın 6911 


für Innensechskantschrauben (RIBE CS) 
mit Zapfen 


No so 
| mm | nm 

2094-03 3 20 
04 4 25 

05 5 28 

06 6 32 

08 8 36 

10 10 40 

| | 

12 12 45 

14 14 55 

17 AR 60 

19 19 70 

22 22 80 


2100A-5/64 Sa| 16 | 5] 2| 10 
3/32 Y2| 18 | 5 2| 10 
ya | ts | 20 | 58 5| 10 
5/32 S/22| 25 | 71 | 10| 10 
3/16 %ı6| 28 72 20 | 10 
7/32 2| 30 | 80 | | 10 
17a | Ya | 32 | so | 0 | 10 
9/32 Y2| 34 | 9585| | 5 
Sie Sıs| 36 | 100 | 60 | 5 
3a %a | 38 | 110 | 1066 | 5 
716] 7ne| 43 | 119 | 170 | 5 
1/2 2 | 45 | 125 | 1700| 5 
%/16 ®ıs| 55 | 140 | 265 5 
5/8 58 | 58 | 152 | 40 | 5 
34 % | 70 | 180 | 615 | 5 


No 
L-# 
2100/ 7P 2.3 45°6777°8 | 180 
2100/10 P =2100/7P+9 10 12 560 
2100/14 P =2100/7P+9 10 12 14 
17 19 22 2860 
2100/ 9AP 564 a2 Vs Ss2 6 
"22 Ya Ss 38 280 
2100/11 AP =2100/9AP+ "a ls | 760 
2100/13 AP 


=2100/9AP+ Y2 216 


Winkelschraubendreher pın 911 
für Innensechskantschrauben 


Sätze am Ring 


Glanzvernickelt 


Winkelschraubendreher 
für Innenvielzahnschrauben (XZN) 


No. fy 
| 2100/7R 2 25 3 al 
2100/7 AR | IS u %s2 6 TIa2 1 

Winkelschraubendreher pın 911 
für Innensechskantschrauben 
2100Lg 


Glanzvernickelt 


1 1 
No. ML Li 
m Im | 
2111-05 5 | 25 72| 15| 5 
06 6 | 28 eo | 25| 5 
08 Al 8 o| 50| 5 
10 10 | 3 |ıo| | 5 
12 12 | 40 | 112 | 120 | 5 
14 14 45 | 125 | 180 5 
16 16 _| 55 | 140 | 285 | 5 


Spezialschlüssel 
für Innenvielzahnschrauben (XZN) 


‚Anwendung siehe Seite 129 


Verchromt, Köpfe geschliffen 


lange 
Ausführung 
No Ss Li 
mm | mm 
2100-02 Lg 2 16 | 851172 
025Lg 25. AB? > IE 
03 Lg 3 20 | 1236| 10| 2 
04 Lg 4 25 | 142 20 3 
05 Lg 5 | 28 | 160 | 30 
06 Lg 6 32 | 180 80 | 2 
08 Lg 8 36 | 200 | 100 2 
10 Lg 10 40 | 224 | 180 2 
12 Lg 12 45 | 250 | 220 | 2 
14 Lg 14 55 _| 280 2 
N razerjj Winkelschraubendreher 
Klingen DIN 911 
für Innensechskantschrauben 
2110 mit trinamic®-Kunstestoffgriff 
[@) schwarz 
ja 
2110-2 2 16 0 
3 3 | 20 95 
4 4 | 25 | 120 
5 5 28 | 125 
CHEN 6 32 | 185 
7 7 | 34 | ı50 
8 8 | 36 | 155 
9 9 38 | 165 
10 10 40 | 170 
Benpmul 12 | 45 | 19 
2110A 
No. Sl ki Lz 
Ar. mm mm 
2110A-5/64 56 | 16 90 10 2 
3/32 332 | 18 90 10 2 
1/a Vs | 20 95 15 2 
5/32 2.) 5 | 115.| 5 2 
re, Sıe | 28 | 125 | 40 2 
7/32 72 | 0 | 1255| 2 
1/a 1a 2 | ı0| 55 2 
BAU Ss | 36 | 155 | 100 2 
3/8 38 s8 | 165 | 125 2 
12 "an _| 45 | 205 | 240 2 
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-bı | H 
mm 


M 
ie 8+10 | 120 | 15 30 5 


Zuordnung der Innenvielzahnschrauben (XZN) für Opel- und 
Ford-Fahrzeuge Seiten 129 und 136 


N razerjj Werkstattfeilen 
2120- 
2123 
2120 2122 2123 
Fe 
No. Hieb 2 Fr: > 
° 
2120-8 | Rundfeile 8” 0 5 
10 | _Rundfeile 10" | 180 | 5 
2122-4 | Flachfeile 4” 60 5 
8 Flachfeile 8" 180 5 
W 10_| ____Flachfeile 10" |.320 5 
2123-6 Dreikantfeile 6” | on 5 
8 Dreikantfeile 8” 150 5 
10 Dreikantfeile 10” 260 5 
NHazer/l Kontaktfeilen 
2125 
| 2125 Kontaktfeile 10 10 
2125P Kontaktfeilen-Satz in 
Plastic-Tasche, 6tlg. 20 | 1 
Nrazer/f Gewindefeilen 
zum Nachfeilen beschädigter Außen- und 
2126 Innengewinde 
T 
ster- | RR 
| No. | u ET 
| (| 
0,75 5 
1,00 BR 
1,25 Erg) 
[2126 le 230 | 120 | ı 
2,00 14 16 
250| 18_ 20 22 | 
3,00 | 24 27 | | 
- - - 
Gänk UNF | UNC - 
No. Fa 
= I ae 
24 |9ıe 9 - 
20 | We] Wa | 
18 |9ıe | Sie 
16 4 38 | 
2126A 14 | 1 716 | 230 | 120| 1 
13 = 1/2 
12 |11/e 1174| We | 
112 
11 = 5/5 
T T 
@änge | wnitwortn-| asr. |r 
no. an en | aan, |"E | DS 
21 | | 
| 20 | Ms 38 
18 | She |, ng 
| | 16 je | ®ıe 
2126W al, Ans 280 |10| ı 
12 [2 96) 3 | 
11 5/8 78 | 
10 314 1 


Nnzzerij Ergänzungswerkzeuge 


2130- 
2143 


ar 
2130 | Drahtbürste 235 | 1060| ı 
2131 Zündkerzenbürste a 
2132 3 Waschpinsel 260 | 80| 1 
Handbohrmaschine 
| 2135 le | 430 2400 1 
2140-2 Schlosserhammer 200g | 280 250 1 
3 dito 3009 | 315 | 390 | 1 
4 dito 4009 | 315 | 49| 1 
5 dito 500g | 315 | 600| 1 
8 dito 800g | 350 | 910| 1 
| dito 10009 | 360 | 1140| 1 
2141-1 Engl.Hammer ®elbs. | 300 | 400 | 1 
2 dito ilbs. | 320 | 480, 1 
er dt  ___ 2Ibs. | 360 | 1070, 1 
Leichtmetallhammer 
[2142 | = as0g | 20 | 600] 1 
Gummihammer 
2143 [80x 50mm 190g | 320 | 0| ı 
N razerij Fühlerblattlehren 
2145- 
2147 


N 
N 


2146 2147 


No. 


Fühlerblattlehren 
Steilig 

0,10 015 0,20 
040 0,70 mm 

dito 6teilig 

0,10 0,15 020 
0,30 040 0,60 mm 
dito 8teilig | 
020 0,25 0,30 | 
035 040 0,45 | 
050 055mm _ | 
dito 20teilig 

von 0,05-1,00mm 
um 0,05 mm steigend 


[dito SAE-Maße 


el Ergänzungswerkzeuge 


Montagegabeln 


zum Lösen von Kugelgelenkbolzen an 
Spurstangen, Stoßdämpfern, Lenkstockhebeln 


von 6-24 Volt 


mit Prüfspitze und Schutzkappe, 
Kabel mit Alligatormaul-Klemme 


2153 


mit Schraubendreherklinge 4,5 mm 


Spez. Anwendung insbes. für Volkswagen 
siehe Seite 117 


| Spitze iommiang | 115 | 30 | ı 


2150 2166 
2152 
215: 
ad : Glanzverzinkt 
| T T 
No m re ld 
et mn 8 1 
| 2150 Reißnadel > 20 200 | 1000 1 
Prüflampe (Schrauben- 27 300 1200 1 
2152 | dreher mit Prüflampe u, | 35 375 1500 1 
Anschlußkabel) im Etui | 45 375 | 1700 1 
N Hazerjj Autolicht-Prüfer Nrazerf Universal-Bandschlüssel 
zur Kontrolle der Licht- und Zündanlagen CHROM-VANADIUM 
an Kraftfahrzeugen rutschfestes Band 
2153 2170 


insbesondere für Ölfilter 
und sonstige runde Verschraubungen 


Verchromt 


Ölfilterschlüssel 


Stahlband verstellbar 
mit gehärteter Greifbacke 


2171 für Öffiiter von 65-110 mm 
2153-1 | [Klinge 19 mm lan 105 | so I] 1 
Ergänzungswerkzeuge 
m ER 
2154- { m 353 
2161 zi% 5 S 
nn Ze 4 
a - a - Glanzvernickelt 
m) AFFE | Te 
BUN] & en 21-1 | mit 1/2” Vierkant 200 1 
2156 2161 21712 | ____|mitHebel 30 | ı 
[ 2154 Rollbandmaß, 2 m | 542]_65 | 10 Nnazerjl Parallel-Schraubstöcke 
2156 Kabelmesser 10 | 75 | » nesankgasafimiedet 
| 2160 Ölspritzkanne, 150 ccm| 245 | 165 | 1 
Kannchentür Ötoder i 2175 2175-1 an HAZET-Assistent 172 HD und 
2161 Caramba, „Ölboy” 185 | 20 | ı 2175-2 an Werkbank HAZET 130 
| 150 ccm " | zu montieren 
Hebeleisen 
CHROM-VANADIUM 
2165 
Bl = 
2165-1 2 
HAZET 2175-1 HAZET 2175-2 


zum Abheben des Zylinderkopfes, Lösen fesigerosteter Teile, 
Ein- und Austreiben von Lagern und Lagerschalen, Ein- und 
Ausbau der Federn, Bolzen, Zahnräder usw. 


Glanzvernickeli 


135 mm Backenbreite 
175 mm Spannweite 
88 mm Spanntiefe 


85 mm Backenbreite 
100 mm Spannweite 
60 mm Spanntiefe 


2175-1 200 | T ‚4300 1 
2175-2 440 16000 1 
el || NATS-2e| 16000 | 
N | mr 5 > Unterlegscheibe aus Holz mit Zubehör 
2165-1 | “0 | 16 435 | 5“ zur Montage an Werkzeugwagen 172 HD 
2165-2 | #0 | 16 so _| 5 2175-11. | 2] 400 | 1 
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Klein-Rohrabschneider 


für Rohre aus Kupfer, Messing und sonstigen 
NE-Metallen sowie dünnwandige Stahlrohre 


Schneidbereich Außen-g: 4-32 mm bzw. ®i6-1'/a” 


Mit einem Rädchen für alle Rohrarten, mit doppelter Rollen- 
führung. Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern, dadurch 
weiches, flüssiges und gratarmes Schneiden 


Silbergrau 
un 
No Sb ss > 
mm ° 
2180 | 160 400 1 
Ersatzrädchen 
2180-1 5 107] 


Ersatzbolzen für Rädchen 


Ir2180:21 | 7 7 aje ren 


NHezer]j Kleinst-Rohrabschneider 


für Rohre aus Kupfer, Messing und Leichtmetall, 
sowie für PVC Hartkunststoff und kunststoff- 
2181 _ummantelte Rohre, auch dünnwandige Stahlrohre 


Schneidbereich Außen-@: 4-16 mm bzw. ®116-°/8" 


Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern, dadurch weiches, 
flüssiges und gratarmes Schneiden 


2181 52 |_120 1 


Ersatzrädchen 


2180-1 | aim 


Nnazerl Bördelgerät 


2190 


für Bremsleitungen usw., 
mit auswechselbaren, 
scharnierten Spann- 
backen 


mit selbsttätiger 

Oberflächen" 3) 
glättung 

beim Lösen der Druckstück 2190-5 
Druckspindel für 180° Bördelung 


Bördelmöglichkeit von 90-180° in einer Einspannung 


No. ns m 
D 
2190. mm 1250 1 
21904 Ar. 1275 1 
Spannbacken 
T 44715 68 \ 
2190-1 10 12, 14 mm =e t 
316 Ya Se 3 
2190-1A ae | 660 1 
Druckstück für 180° Bördelung 
210-5 | 2 15 


Doppel-Bördelgerät 
für Rohre mit 0,7 und 1,0 mm Wandstärke 


mit auswechselbaren, scharnierten 
Spannbacken 


mit mehrfachen Anwendungsmöglichkeiten 


Ina ze fl 
2191 


© für Bremsleitungen, insbesondere an Scheibenbremsen, 
für Kühlmittelleitungen, Hydraulik und Pneumatik 


® zur Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln 
nach DIN 74234 wie auch von normalen 80°- und 180°-Bör- 
deln und auch Rohren in Zoll 


© gewährleistet genaue, normgerechte und damit sichere 
Bördelverbindungen 


® für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren 
(Bundy”-Rohren u.ä.) 


Voraussetzung für die Sicherheit aller Rohrleitungssysteme 
sind genaue und normgerechte Bördelverbindungen, die auch 
höchstem Druck standhalten 


Mit dem neuen HAZET-Doppelbördelgerät lassen sich alle vor- 
kommenden Bördelungen fachgerecht ausführen 


Die Spannbacken sind beidseitig zu verwenden. Sie formen mit 
der Spannbackenseite „F” und den Druckstücken HAZET 2191-4 
bis -10 A entweder den 115°-Winkel des Bördels „F” oder mit 
der Spannbackenseite „E” den 90°-Winkel des Bördels „E”, für 
dessen zweiten Arbeitsgang noch das 90°-Druckstück HAZET 
2191-90 zu verwenden ist 


Mit der Spannbackenseite „E" und dem 90°-Druckstück wird 
der 90°-Bördel hergestellt 


Um den 180°-Bördel herzustellen, wird der 90°-Bördel mit der 
Rückseite des Vorgabestückes HAZET 2191-3 bzw. -3A flach- 
gedrückt, 180°-Bördelung ist nicht bei Stahlrohren möglich 


Wichtig! 

® Die Rohre vor dem Bördeln genau rechtwinklig trennen und 
mit dem Rohrfräser HAZET 2191-2 sauber, innen undaußen, 
entgraten und abschrägen. Dieses ist Vorbedingung für 
dichte Bördel 


@ Besonders wichtig ist die richtige Vorgabelänge des Rohres. 
Für Bördel „E” und „F" ist das Vorgabestück HAZET 2191-3 
bzw. -3A und für Bördel 90° und 180° die Vorgabelänge auf 
der Rückseite des 90°-Druckstückes HAZET 2191-90 zu 
benutzen 


© Es ist darauf zu achten, daß vor dem Festspannen der 
Backender Arretierstift im Gerät hörbar in dieentsprechende 
Vertiefung der Spannbacke einrastet 


® Sehr wichtig ist es für einwandfreie Bördelungen, daß das 
Druckstück gleitfähig gemacht wird 


® Innerhalb des Zylinders liegt eine kleine Druckplatte, die 
nicht beschädigt sein darf, da sonst keine einwandfreie 
Bördelung durchgeführt werden kann und die Gefahr be- 
steht, daß die Zapfen an den Druckstücken abbrechen. Es 
ist daran zu erkennen, wenn sich das Druckstück beim 


ee we 
DI 


[ y > Be Werkzeuge 


Werkzeuge 


Bördelung 


Bördelung 


Fortsetzung nächste Seite 
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Spannbacke mit Seite F nach oben 
bis zum Anschlag einschieben, 


. ey 


Rohr einlegen. Spannbacke 


schließen, 


Vorgabielänge mit Vorgabestück 
einstellen 


‚dann entsprechendes Druckstück 
aufstecken 


Spannbacke einschieben, 
Tesispannen .... 


Druckspindel drehen. 
Börde F wird geformt 


NHazer/j Doppel-Bördelgerät-Einzelteile 


2191 
Grundgerät 


no En > 
(> | 
2191 | an 5 | 1 
Spannbacken 
2191-1 4,75, 5, 6, 8, 9, 10mm | 760 | 1 
2191-1A 16, "a, Bıs, 38" A 760 | 1 
Rohrfräser 


Nrezerjf Doppel-Bördelgerät-Sätze 
2191K 


für Rohrentgratung 


innen und außen für alle dünnwandigen Rohre 


2191-2A | 4-32 mm mo| 1 


Vorgabestücke 


für Bördel E und F 
und einfache Bördel 180° 
für Rohre mit 0,7 und 1,0 mm Wandstärke 


2191-3 | 4,75-10 mm IE 
2191-3A | 6-38" A LEEREN] 
Druckstücke 


& 


für Bördel E und F 


nach DIN 74234 für Rohre mit 0,7 und 1,0 mm Wandstärke 
2191-4 475mm 8|ı 
5 mm Da a 
in hausfarbenen 6 en 1 | 4 
HAZET-Metallkästen 8 8 mm I1s| ı 
285 x 160 x40 mm 9 9 mm \ 18 1 
10 10 mm asz]) Aa] 
= für Rohre mit 0,7 und 1,0 mm Wandstärke 2191-AA — EZ 1 ı 
6A Yar A h18.4 St 
No. 8A Spo" A 16:11 
3 10A | Yar A Jaja 
2181, 2191, 2191-1, -2, -8, = 
ERE =4, =5, -6,.-8, -9, -10, -90 | 2600 | | 90°-Druckstück 
} 2181, 2191, 2191-1A, -2, -3A, 
2191 K/10A Zu 0A BA OR 00 2560 r d ä 
pe _ für 2. Arbeitsgang 
Bördel Eund 
ai ar Ann 1, 1A, einfache Bördel für Rohre mit 0,7 und 1,0, mm Wandstärke 
2191 K/18MA 10. an on an in, | 3820| | 104.90 —rsonm Ian 
-90 Sina” A 
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ea Schraubendreher-Einsätze (Bits) und Kombinationsstücke 


2200 für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber sowie für Handbetrieb 


aus bestgeeignetem 
Sonderstahl für 
allerhöchste Bean- 
spruchung, größte 
Maßgenauigkeit 

‚der Spitzen und 
Schneiden 


Schraubendreher-Einsätze (Bits) sind unentbehrlich für die ratio- 
nelle Schraubmontage. Die Einsätze finden Verwendung in Hand- 
haltern (HAZET 2255, 2256, 2257) oder in Maschinenschraubern 
aller bekannten Fabrikate. Die Antriebs-Sechskante sind nach 
DIN 3126, die Antriebs-Vierkante nach DIN 3121 genormt 


HAZET 2055,2250, 2257 


ker 


Seciem 
DinatzsD 


Während die Schraubendreher-Elnsätze unmittelbar In die Hand- Den nat zn R 
halter HAZET 2255, 2256 und 2257 eingesteckt werden können, 21 fe NT) 
werden für den Einsatz von Maschinenschraubern ein Verbin- u. ze 


dungsstück HAZET 2230 oder Kombinationsstücke HAZET 2240 SEI 
bis 2252 benötigt es 
heiereng 
Die nebenstehende Skizze zeigt die verschiedenen Kombinations- 
möglichkeiten von Einsätzen, Verbindungs- und Kombinations- 
stücken sowie Antriebswerkzeugen 


Astnaheig 


Suctkant Vierkant " 
ON S125D DINAIIG DINARIEo.F 


Schraubendreher-Einsätze (Bits) 
für Schlitzschrauben 


NHazerjl Schraubendreher-Einsätze (Bits) 


für Innensechskantschrauben 


2203 C63DIN 7426 C 6.3 DIN 3127 
C8 DIN 7426 c8 DIN 3127 
2205 3 
1/4” Sechskant-Antrieb Form C 6.3 DIN 3126 Stahlgrau 1/4" Sechskant-Antrieb Form © 6.3 DIN 3126 Stahlgrau 
T T T 
Ss oinsı2 | HL | al "L: | 
No. | °ı No. —Z öl 
mm | Mm | 9 > | nn mm a En 
2203-1 3 4 2209-1 05 s5 | 39 | 0 
2 4 5 2 0,6 4 39 z| 10 
3 5 6 3 0,6 45 | 39 7 0 
De .& 6 8 4 0,8 55 | 39 8 | 10 
Fe 8 10 5 10 | 6 | 3 9 | 10 
6 10 12 6 10 7 | 1/0 
Fr 7 12 8 39 | 13 | 10 
8 1,6 <ı || ı15| 10 
9 16 | m 39 | 18 | 10 


2211-1 ss] zT 1 

a Antrieb Fi 2 10 4 | 10 
'/16” Sechskant Antrieb Form C8DIN 3126 3 190 7 a 11 10 
2205-1 3 4 I» ea 4 12 | 8 u EEE 
2 6% 1 so 100 4 5 \ 9 Zuallenı 1 
ar 5 L | © | 10 10 6 18 | 11 | a1 | 20 | 10 
Ee— 6.1 __E 1 301028810) 7 20.32 4 | 23 | 10 
5 8 10 30 15 10 8 | 2,5 14 41 24 10 

6 10 12 | 30 | 15 | #0 s | 25 | 16 41 | 35 | 40 


Schraubendreher-Einsätze (Bits) 


für Kreuzschlitzschrauben 
Spitzen PHILLIPS-RECESS 
2219 Cs onsiz 
2217 ce ınaias 


ZEa) 


Schraubendreher-Einsätze (Bits) 
für Innenkeilprofilschrauben (RIBE CV) 


leer 


2220 
2222 


© 


se N 


1a" Sechskant-Antrieb Form C 6.3 DIN 3126 Stahlgrau | 
| 
S En | ls > 
| mm | 8 
2216PZD | 
1 | 1. 125 5 10 
2 2 25 6 10 
219 2 | © 12) | 10 
3 aı  vE25 10 10 
3Lg+ 3 32 12 10 
4+ I 10 | 
5/16” Sechskant-Antrieb Form C 8 DIN 3126 
2218PZD- | ] =e 
-1 ge er 10 10 
Ua 2 782 10 10 
3 an 0:82 10 10 
| 4+ | WESEN 238 5 102 


+ = verstärkte Ausführung 


1/4" Sechskant-Antrieb Form C 6.3 DIN 3126 Stahlgrau 
| 
1/4" Sechskant-Antrieb Form C 6.3 DIN 3126 Stahlgrau No. kelzt °° > 
zähhart für Gewindeschrauben RI ur 
T Siem 7 2220-1 5 = 5 10 
BE | 6 10 
No; EN | Amen. | +]ei T° z|H | 
| em | N | mm | "a E: 9 I 
2215-1 1 | 24 25 5 10 ——— — 
2 2 | 510] 25 6 10 
219 | 2 EB 5-10) 50 12 10 || 5716” Sechskant-Antrieb Form C 8 DIN 3126 
3+ 3 |12-16| 32 10 10 = | 
4+ 4 |18> | 32 12 10 En 2 | B 3 R 10 
+ = verstärkte Ausführung | say] 7 35 10 10 
4 0 | 8 15 10 
5 12 35 2 10 
6 14 42 10 
ME . . besonders hart für Blechschrauben 7 16 45 55 10 
2215-1a 1 | 24 | 3 5 10 E - 
221520 | 2 I 510| 2 6 10 nzzerjf Verbindungsteile bın 7427 
mit Innensechskant für Maschinenschrauber 
2230 
5/16” Sechskant-Antrieb Form C 8 DIN 3126 Innen- 
zähhart für Gewindeschrauben Innen- vierkant 
* sechskant Form G 
2217-1 1 24 | 32 10 10 nach nach 
2 2 5-10 | 32 10 | 10 DIN 3126 DIN 3121 
3 &; |12-18].s2 10 10 
4+ 4 _|18> | 38 15 10 Vetehtanm 
+ = verstärkte Ausführung Se; | [e) | De mm 
| .® " mm 3 
besonders hart für Blechschrauben zz] u | = 257 um N 
r T 1 
2217-1a 1 2-4 [| 32 | io ]10 2 N BEE 
| 2217-2a 2 5-10] 82 10 10 Au Ya = Va] 3 50 10 
Schraubendreher-Einsätze (Bits) ee an 52502 10 
für POZIDRIV-Schrauben Gummiringe und Haltestifte siehe Seiten 78-82 
2216 PZD Nrazer]] Halter Din 7427 
mit Innensechskant 
2218 PZD 2240- Aufnahme von Schraubendreher-Einsätzen 
© zum Einsetzen in Maschinenschrauber 
2252 mit äußerst präziser Paßform, zur weitgehenden 


Schonung von Schraube, Gerät und 
Werkstück 

Durch Verwendung dieser Halter rationelle 
Ausnutzung der Verschleißteile 

für Schraubendreher-Einsätze 

mit Sechskant-Antrieb 

Form C 6.3DIN 3126 und Form C 8 DIN 3126 


oO 


mit Nute, die das Aufspannen einer 
Führungshülse gestattet 


D63 A55 
Dnsn2eC) F’IIe ® DIN 3126 
Stahlgrau 
T I 
No. Zi 
a 
2240-2 1 58 30 | = 


Fortsetzung nächste Seite 
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Halter (Fortsetzung) 


D63 E63 
DIN 3126 [®) mes ® on s125 
(029) ar) 
. I» 1» 
mm F 

2242-1 so 20 5 
D 6,3 
DIN 3126 EFT Es | 
er) 

2243-1 56 20 | 5 
D6,3 

E11 

1) DIN 3126 

T 

224-1 | 66 20 5 
D6,3 
1) 

2246-2 | 62 30 5 
DIN 3126 E11 
Ehe) DIN 3126 

2250-1 | 66 50 5 
Kurze Ausführung 
nur ohne Führungshülsen zu verwenden 
D6,3 AS,5 
N 3126 C) DB ® Dnieı2e 
1) 

2252-1 42 | 0 5 
D8 

E11 

DIN 3126 8 
One”) wei DIN 3126 
2252-2 48 30 
NHazer/f Schraubendreher-Einsatz-Halter 

'CHROM-VANADIUM 
für Handbetrieb 

2255 nina Form A 
2256 mit trinamic®-Kunststoft-Griff 


schwarz 


O 


m 
—g 


für Schraubendreher-Einsätze 
mit \/4” oder 5/16” Sechskant-Antrieb DIN 3126 C 


Schraubendreher-Einsatz-Halter 
CHROM-VANADIUM 


für Handbetrieb, DIN 7431, Form B 


2257. Transparentariff gelb. 
Magazin mit Wählscheibe 
magnetische Klingenaufnahme 
— Aa 
—G 
BD P>Z— 


Der HAZET-Schraubendreher-Einsatz-Halter mit Wähl- 
scheiben-Magazin hat am Kopf des schlagfesten 
Transparentgriffes einen Schraubverschluß 

Im Griff können 4 oder 6 gangbare Schraubendreher-Einsätze 
untergebracht werden, so daß jederzeit der passende 

Einsatz greifbar ist 

Der im Halter eingebaute DAUERMAGNET hält 

sowohl den Schraubendreher-Einsatz (Bit) als auch 

die zu betätigende Schraube 


für Schraubendreher-Einsätze mit 
"1/4" Sechskant-Antrieb DIN 3126 C 


No o tel > 
mm | mm | a | 
2257 L Ya” 1.130 | 240 | 135 5 


Zum Betätigen von normalen Steckschlüssel-Einsätzen mit 14” D) Antrieb wird 
für die vorstehenden Halter HAZET 2255 und 2257 das Verbindungsstück 


Sätze im Magazinhalter 


!/4” Sechskant-Antrieb 


No, 
2257/4 | 2257 L, 2209-2, -5,-7,2215-2 | 180 
2257 L, 2209-2, 4, -5 
2257/6 015-1,2.-3 200 


Schraubendreher-Einsätze u. Halter 
CHROM-VANADIUM 
für Handbetrieb 


2260 


Satz in Plastic-Tasche 
mit Halter HAZET 2255 


1/4” Sechskant-Antrieb 
2255, 2203-2, -4,-5 

2209-2, -5, -7 

2215-1,-2 | 
Kombinierter Werkzeugsatz 


mit 1/4” Vierkant-Steckschlüssel-Einsätzen und 
/a” Sechskant-Schraubendreher-Einsätzen 
CHROM-VANADIUM 


185 


Y/a” Vierkant-, 
!/a” Sechskant- 


Antrieb 
r T 
| Betätigungs- 
jE 8505 555 6 B6aP220 
7 8 910 11 |2255 2304 
12 13 14 
2270 2203-1 2345 = 
2209-1 23456 
2215-1 2 34 
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Schlagschraubendreher 
SPEZIALSTAHL 
für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskant- 


Schraubendreher-Einsätze sowie für 
Verbindungsstücke 


wi 


Drehmoment 12 mkp 
mit $/8” Sechskant-Antrieb 

Der Sechskant-Antrieb bietet eine höhere Verschleißfestigkeit, 
da sich die Schlagkraft auf den gesamten Sechskant gleich- 
mäßig verteilt 

Schlagschraubendreher werden überall da gebraucht, wo 
hohe Drehmomente nötig sind, um sehr fest sitzende Schrau- 
ben zu lösen, wo es mit einem normalen Schraubendreher 
nicht möglich ist 


Lösen der Schraube: Einsatz in den Schlagschraubendreher 


Schlagschraubendreher-Einsätze 
für Kreuzschlitzschrauben 

SPEZIALSTAHL 

Spitzen PHILLIPS-RECESS 


3/8” Sechskant-Antrieb 


Brüniert 

= 

Spitzen | | 

No. bin saeo| Amer: | La To > 
| ‚Größe Dr sn ri 

2326-2 2 |sıo| 35 | ı5 | 10 
3 3 |12-16| 5 | 15 | 10 
a \18>| 3 _| 15 | 10 


EEE] 


Schlagschraubendreher-Einsätze 
für Innensechskantschrauben 


stecken und im Schraubenkopf ansetzen, Schlagschrauben- 233 San 
dreher-Griff bis zum Anschlag nach links drehen. Dann mit 
einem 300-g-Hammer auf die Kopfseite des Schlagschrauben- 
drehers schlagen 
Anziehen der Schraube: Wie vor, jedoch Schlagschrauben- \ 
dreher-Griff nach rechts drehen 
® Unbedingt genau zur Schraube passenden Einsatz ver- ®/5” Sechskant-Antrieb 
wenden 
® Schlagschraubendreher nicht verkanten No. S jonsr2| ja > 
© Schlagschraubendreher nach jedem Schlag bis De me M Le | Dei 
zum Anschlag zurückdrehen 2331-5 5 Ezıly ssrlnnisr] to 
z : E 6 6 8| 3 | ıs | 10 
© Es genügen leichte Hammerschläge 8» a a en 
ne: ER 10 10_| 12 | 35 _| 20 | 10 
2 | mm | > NHazerij Schlagschraubendreher-Satz 
2301 135 | 690 | 5 mit Schlitz Kreuzschitz- und Innensechskant- 
1 7 m schraubendreher-Einsätzen sowie mit 
2301 E Einsatzteil im Austausch 1 a eticen 
nzzeril Verbindungsstücke SPEZIALSTAHL 
für normale Steckschlüssel-Einsätze 
2304- SPEZIALSTAHL 
EI 
No. = | - 
| zT ® (er za 
für Halter 1/a” Sechskant-Antrieb 
HAZET 2255 u. 2257 
siehe Seite 109 Stahlgrau 
2304 DEE TIGE 15 1 
. [m wa au Satz im hausfarbenen HAZET-Metallkasten 
für Schlagschraubendreher 3/8” Sechskant-Antrieb - 
HAZET 2301 aa 
siehe oben Brüniert No. .- 
R je | I Fr geil) i z = = 
2. a le | = 2 | D Schlagschraubendreher 2301 
= Drehmoment 12 mkp 
Schlagschraubendreher-Einsätze Verbindungsstücke für nor- 
Ki male Steckschlüsseleinsätze 
In ee Bauen 2306 ®/8” Vierkant-Antrieb 
SPEZIALSTAHL 2311 "/2" Vierkant-Antrieb 
Einsätze für 
Schlitzschrauben 
| 2321- 1Klingenbreite 7 mm 
2321- 5Klingenbreite 9mm 
3/8" Sechskant-Antrieb Ä 2321- 7 Kingenbreite 10mm 
Iino Te] T 2351 2321- 9 Klingenbreite 12mm | 1650 
No. | M + > 2821-11 Klingenbreite 13mm 
mm | mm | mm | a nt Bau 
: 1 reuzschlitzschrauben 
2321-1 10| 7 4 40 |15 | 10 2326-2 Größe 2 
3 12) 9 SMS 2326-3 Größe 3 
> _\(schwed. Stand) | 40 | 15 | 10 | 23264 Größe4 
s| 14 | 9 5 | 40 | 20 | 10 Einsätze für 
M 181 5 Kae, Innensechskantschrauben 
— a0 Le: 2 Bei! 1 2331- 5Schlüsselweite 5 mm 
" 1,5 | 18 | SMS u. Bosch- 2331- 6Schlüsselweite 6 mm 
Aggregate | 40 | 25 | 10 2331- 8Schlüsselweite 8 mm 
13 25 | 16 |Bosch-Aggregate | 40 | 35 | 10 2331-10 Schlüsselweite 10 mm | 
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Werkzeuge süraneitenen VOLKSWAGEN 


Ünazerjl Assisterk Werkzeugsortiment c+rom-vanaoıum 


2500 wahlweise für Werkzeugwagen 162, 166 T8, 171 oder 172HD 


INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-2500/86 Verchromt 

425-6 Sechskant-Steckschlüssel 985-17 Schraubendreher-Einsatz für 
lange Ausführung, Innensechskantschrauben 
&mm 17 mm 

450 Doppelmaulschlüssel 986-8 dito 8mm 


6x7 8x10 xl 12x14 


13x15 16x17 19x22 990-8Lg Schraubendreher-Einsatz, 


lang, für Innenvielzahn- 


600  Ring-Maulschlüssel schrauben (XZN) 
7 910 11 18 14 8mm 
ee 1802-2 Seitenschneider 61%" 
630 Doppelringschlüssel u =” 
See 1855-2 Kombizange 7 
Jene WRSET 1950-4 Plastic-Hammer 105x35 mm 
valSe Bastei ABSRTERm 2100-04 Winkelschraubendreher 


745-1 _Durchtreiber 120x1 mm für Innensechskantschrauben 


4mm 
746-2 Körner 120x12 mm 2100-06 dito &mm 
7483-2 Splintentreiber 115x2 mm 2100-08 dito 8mm 
748b-4 dito 150x4 mm 2100-10 dito 10 mm 
748b-6 dito 150x6 mm 2130 Drahtbürste 
748b-8 dito 150x8 mm 2140-2 Hammer 200 9 
760-3 Universalzange 9%" 2140-5 dito 5009 
798 Schlauchklemmenzange 2145 Fühleriehrenblätter 
0,10mm 
821-1  Dreikant-Hohlschaber 150 mm 0.15mm 
0.20 mm 
830-2n Werkstattschraubendreher 040mm 
125x5,5 mm 070mm 


830-3n dito 150x8 mm 2150 Reißnadet 


832-4 n Elektrikerschraubendreher 


100x4 mm 2153-1 Autolicht-Prüfer 6-24 Volt 
834-3n Schraubendreher für Vergaser, 2505-1 Spezial-Zündkerzenschlüssel 
25x8 mm 20,8 mm 
Bas Tr, Schraübendreherfür 2509 Spezial-Doppelringschlüssel 
Kreuzschlitzschrauben, Gr. 1 10x14 mm 
835-2n dito, Gr.2 2513 _Maulschlüssel, einseitig 
835-3n dito,Gr.3 -24b gebogen, 24mm 
900 Sechskant-Einsätze =27b gebogen, 27 mm 
%" D) Antrieb -32b gebogen, 32 mm 
19 21 22 24 27 32mm 
2527-13 Steckschlüssel 13mm 
9002 Doppelsechskant-Einsätze 
%" D) Antrieb 2561 Doppelringschlüssel 
8 10 11 13 14 15 17mm 21x36 mm 


2568 Spezialschlüssel für 


I 
Betätigungswerkzeuge Ventileinstellung 


Ye" Antrieb 2568-1 dito 
915 Schiebegriff 12” 2573 _Spezialschlüssel 
4 für Ansaugrohr 
916SP Umschaltknarre 10% a ellkeon 
917-5 Verlängerung 5" für Bremsbacken 
918 Verlängerung 10” 2584 Schraubendreher-Einsatz für 
Innensechskantschrauben, 
920 Universalgelenk 21.” & mm, an Gelenkwelle 
No Sortiment ohne Wagen Ta 
ka 
0-2500/86 86teilig 14 


Karosserie-Werkzeug-Sortiment für Arbeiten an VOLKSWAGEN 
siehe HAZET 0-11/81 Seite 15 


111 


Spezialwerkzeuge sr aneienn VOLKSWAGEN 


l zer] Zündkerzen- Kolbenring- 
schlüssel Maulschlüssel Spannbänder 
2502 mit 190 mm langem 2513ER 2523 
abgewinkelten Stecker gerade und gebogen 
r- 
7 I 
- Ya 
I 
) Anwendung: Typ: 
Tw: < zum Zusammendrücken der Kolben- 
hi Finge beim Aufsetzen der Zylinder 
= 2523-77 an Motoren von 77-78 mm 1, 2 (1200, 
Kolben-® 1300 com) 
er |F% 122 
83 an Motoren von 83-B4mm 1,2.8 
mm 9 Kolben-@ (1500 ccm) 
128 235 || a=aerade b-= gebogen GE U 
nazer] Zündkerzen- 7 Br 2 [v3 
Fr 0. 
2505-1 schlüssel Anwendung: Typ: mm ° 
=] DBGM 24 mma+b: zum Einstellen der 2523-77 77-78 150 300 
Vorderradiager 2.3 
mit Stecker 24mmb: zum Halten des 83 | 83-84 | 150 | 350 
verstellbar von 142 auf 172 neuer 85 | 85-86 | 150 360 
und 202 mm Länge der Keilriemenscheibe = „ 
5 ee 3 Spezialzange für 
27 mm a+b: zum Einstellen der h A 
m*) Verera 12 Sicherungsringe 
„ der Nachstellhülse 
der Lonkspindei 2525 K Wangerwerkzeug 
(Spindellenkung) 1 
32 mm a+b: zum Einstellen der 
ee Vorderradlager 2 
s | kb Isa 
Mit Vierkantschaft Ne mm mm ° 
dadurch ist eine präzise Führung des Schiebe- ._— Be — 
stückes gewährleistet und gibt dem Schlüssel 2513-24a 24 240 125 
außerdem eine hohe Stabiltät, so daß auch sehr 
festsitzende Kerzen gelöst werden können 24b 24 240 | 125 | 
Kalchiee Yerstellen auch Enumenetuck = den 2513-27a 27 240 | 150 as AR Typ: 
ersteliknopf und gleichzeitiges Verschieben zum Abnehmen und Aufsatzen 
auf die gewünschte Länge | _27b| 27 | 240 | 150 || Ges sicherungsringes.am Trebiing 
Typ: 2513-328 32 | 240 | 185 |] des sprengringes.am Doppeikugel- 
sad 32b Bo 30 185 lager des Trieblings 
132 3 des Sicherungsringes auf der 
P Fr Hinterachswolle 
= Inaze il T-Gritt-Schlüssel dos Sprengringes am Lagerbolzen 
dk erzenz en een 
Pr mm ii 
‚des Sicherungsringes auf der 
schlüssel 20T ee des Sicherung 
2505-2 oscu 2514-1 = Wird des Sicherungsringes für das Zündver 
mit 4" teiler-Antriebsrad auf der Kurbelwelle 
be) des Sprengringes am kollektorseitigen alle, 
Innenvierkant-Antrieb Lagerach d ‘ VW-Anlassers . außer 48 
verstellbar von 122 auf ee ——— — 
152 und 182 mm Länge, 2525K 200 | 310 
sonst wie obenbeschrieben Ersatzbacken (p. Paar) 
2525 K-1 12 
Steckschlüssel 
mit Kugelgelenk 
In Verbindung ing: Typ: 
mit Gelonkknarre HAZET 8816 CK, Typ: ade IR 
A" D Antrieb ale 
In dieser Kombination kann der Zünd- Sn ELONGIENKUBP LUNG 1.2.3 
kerzonwechsel besonders schnell ohne Br die 
gode Mühe vorgenommen werden 
je ist überall dort unentbehrlich, wo rationel 
gearbeitet werden muß, 2. B. in Werkstätten, 2514 8 150 | 100 ne we 
AN TeSäTen U 2514-1 8 300 __| 175 zum Aus- und Einbau der 
_ nz — fe = Kraftstoffpumpe 1,2, 3, 122, 
2505-2 122 240 FREPE, Führungsdorn mit 13 mm Befestigungsmuttern 124, 126 
8816GK 220 300 CHROM-VANADIUM zum Lösen und Anziehen des 3.4 mit Ein- 
Temperaturfühlers am Kurbelgehäuse spritzmotor 
Sbe 2 EPOBDSking: 2519 2527-13 1822]. 2210: 7210 
schlüssel = 
2509 cHrom-vananıım nazer] Messingdorn 
X 
Anwendung: Typ: 
zum Aus- und Eintreiben von Buchsen, 
Anwendung: Typ: Anwendung: Typ: Lagerringen usw. 
10/mm: für Befestigungsmuttem 1 (1200) || zum Zentrieren der Kupplungs- Montage des Mittelbolzens der 
am Ölkühler Scheibe beim Einbau 123 Lenkung alle 
2508 | 10x14 | 150 | 80 2519 152 | _280 500 2534 | 209 | 200 530 
VOLKSWAGEN-Typenbezeichnung Typ 1 = VW 1200. 1300, 1500 (Käfer). 181 Typ 2 - VW Transporter Typ 3 = VW 1800, 1600 Typ 4= VWait 


112 Typ 48 = K 70 


Typ 122, 124, 126, 127 = VW Industriemotor 


Typ Passat, Golf, Scirocco, Polo 


Typ LT 28, 31,35 


Spezialwerkzeuge sr arneitenn VOLKSWAGEN 


Öldruckschalter- 
Schlüssel 


CHROM-VANADIUM 
mit Kugelgelenk 


2559 


Anwendung: Typ: 
zum Aus- und Einbau des Öldruck 

kontrolischalters mit 24 mm Sechskant 1, 2,3, 122 
-E un 
No, s *E 188 

mm mm D 

24 210 240 

1 Spezialschlüssel 


CHROM-VANADIUM 
für Zylinderkopfmuttern 


2565 


Anwendung: Typ: 

zum Lösen und Anziehen der Zylinder 

kopfmuttern in Verbindung mit 1,2,3,4, 
Drehmomentschlüssel 122. 124 
HAZET 0121 CT, Vi LI Antrieb 126 
2565 | 15 90 130 
Spezialschlüssel 


'CHROM-VANADIUM 
mit trinamic“-Kunststoff- 
Griff, schwarz 


2566 


Anwendung: 

2866-1 

zum Aus- und Einbau von Zeit- bzw. 
Temperaturregel-Schalter 

und für Schlitzmuttern der 
Radiobefestigung 

2566-2: 

für Rosettenmuttern an verschiedenen 
Schubschaltern 


Typ: 


2,4, 181 


1,2,3,4 


Bohrung | Tiefe | «[ı 


mm mm | mm f) 


9 37 | 108 | 
65_| 37 | 108 | 90 
nazer] Spezialschlüssel 


CHROM-VANADIUM 
für den Öldienst 
2567 en 


m 


Kari 
Anwendung: Typ: 
für Öleinfüll- und Ablaßschraube am 1,2,3,4, 
Getriebe (17 mm innen) Passat 
für Ölablaßschraube am Motor 
(21 mm außen) 112,94 


für Öleinfüll- und Ölablaßschrauben 

an den Untersetzungsgetrieben 

(17 mm innen) 

auch für Transporter mit 14"-Rädern 2 


für Befestigungsschraube (21 mm 


Spezialschlüssel 
DsaMm 
‚CHROM-VANADIUM 


für Ventileinstellung 


N Spezialschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


Anwendung: Typ: 
2568 zum Einstellen der Ventile 1,23 
2588-1 zum Einstellen der Ventile 2.3.4 
No s|ıT Lk |sS 
mm | mm | mm |" a 
2568 13 2 | 245 | 170 
2568-1 13 25 | 285 | 220 
Spezialschlüssel 


außen) der Keilriemenscheibe 1,2,3,4 
für Öleinfüll- und Ablaßschraube 
sim Diferenial und Geiriebe 
Ei mm außen) “ 
DaB 
No. Ss © 
mn ur Ä 

2567 17x21 250 | 240 


VOLKSWAGEN-Typenbezeichnung Typ 1 = vw 1200, 1300, 1500 (Käfer), 181 
Typ 122, 124, 126, 127 = VW Industriemotor 


Typ48=K 70 


CHROM-VANADIUM 


mit öl- oder benzinbestän- 
digem Kunststoff-Griff, 
schwarz, 


für Ventileinstellung 


2568 


Anwendung: Typ: 
für Befestigungsmuttern am 1,2,3 
[ Ansaugrohr bis einschl 
Baujahr 71 
No. S *E [8% 
mm mm N) 
10 285 170 
N Ventil-Einstell- 
werkzeug 
2574 cHrom-vanaoıum 
VW-Sonderwerkzeug 
= W 546 


Dieser Bereich ist gegen Verschleiß zusätzlich 
oberflächengehärtet 


‚Anwendung: Typ: 
zum Einstellon der Vontile an 
1,7 und 1,8 | Motoren Anwendung: 
mit Vent hrauben zum Nioderdrücken der 
M 10x1 2,4 Tassenstößel am 
(Sechskantmuttern S 14 mm) ab. Aug. 73 1,3, 1,5 und 1,6 | Motor Scirocco 
Bedingt durch die große Heizbirne in Verbindung mit Ventilplättchen- 
ist dieser Spezialschlüssel mit der Zange HAZET 2599, 
tiefen Kroptung notwendig Siehe Seite 114 
2574 | 245 270 


IH. ü Sprengringzange 
rechtwinklig abgebogene 


2576 Zangenspitzen 


Anwendung: Typ: 

zum Aus- und Einbau derSicherungs- 1,2,3,4, 

Ange für den Kolbenbolzen 122, 124, 
126 

des Sicherungsringes am Drehzahl- 122, 124, 

Tegler 126 

des Deckeiverschlusses am 

Handschuhkasten 1.3 

2576 | | __ 190 |] 165 


Typ 2 = VW Transporter 


Typ Passat, Golf, Scirocco, Polo Typ LT 28, 31,25 


Typ 3= VW 1500, 1600 Typ4 = vwall 
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Spezialwerkzeuge sr areitenan VOLKSWAGEN 


Spezialschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
2579 


Einseitiger 
Maulschlüssel 


SPEZIALSTAHL 
besonders flach 


> 


2588 


Einstellschlüssel 
für Kupplung 

SPEZIALSTAHL 

14 mm Innenzwölfkant für 
Sechskantmuttern und mit 
Schlitz für Flügelmuttern 


Una zer] 
2595 


an 


für Bremsbacken 


2582 


‚Anwendung: Typ: 
für Nachstellitzel in der Trommel- 1,2,3,4, 
bremse En ass 
Sairöceo 
Polo 
| 2582 I _315 130 
Schraubendreher- 
Einsatz 
2584 2’ D Antrieb 
für Innensechskant- 
schrauben 
Hülsen CHROM-VANADIUM 


Klingen SONDERSTAHL 
für höchste Beanspruchung 


Anwendung: Typ: 

für Innensechskantschrauben an den 1, 2,3, 48, 
Gelenkwellen Passat 

an Kraftstoffpumpen- und Öffiiter- 

flansch, Ansaugrohr, Keilriemen- 

scheibe, Achsflansche am Schalt- und Passat, 
Automatik-Getriebe Scirocco 


der Bremsscheibe an der 48, 
Antriebswelle Seirocco 


0) 
Anwendung: Typ: \ 
für Befestigungsschrauben des Deckels 
am Achsantrieb und des Lagerdeckels u) 
am Achsrohr, 2,34 
ferner für Befestigungsschrauben des ‚Anwendung: Typ: 
Auspufftopfes am Zylinderkopf von für Ab- und Anschrauben des 
oben nach Abnehmen des Motor- Gewindestutzens für Wärmetauscher Anwendung: Typ: 
abdeckbleches 1,2,3 am Auspufftopf zum Nachstellen der Kupplung 1,2,3,4 
‚la bi le 
No. S E |58| m. |S A HE Tall m Ey 
mm mm Ri mm | mm | mm v mm | mm N 
2579 13x13 f 330 | 160 2588 46 6 | 385 | 660 || 2595 14_| 60 | 40 
[ GEEEE Tornsetüunet || GZEIE Ensater 
CHROM-VANADIUM CHROM-VANADIUM Ringschlüssel 
2580 gesenkgeschmiedet 2589 10 mm Innensechskant 2598 CHROM-VANADIUM 
1) 
‚Anwendung: ‚Anwendung: Typ: een Dim 
zum Abziehen der Radzierkappen für Ölsiebbefestigungsschrauben 1.2.3 ER EN at 
ier3 —; bei Einstellung des Einspritz- Golf- 
2580| | 85 1 so || 2see | «0 150 Deginns bzw. bei Wechseln des Diesel 
Zahnriomons Motor 
PERLE) Nachstellhebel FEeRE,) Drehmoment- 1 7 
3 2598 EENETNERS 
CHROM-VANADIUM schlüssel 


2590 


bis 6 mkp maximal, 
"/2” D Antrieb 


Ventilplättchenzange 
2599 


Spitzen besonders vergütet 


Anwendung: Typ: 
Anwendung: Typ: zum Auswechseln der Ventil- Passat, 
in Verbindung mit Steckschlüssel- und plättchen bei niedergedrücktem Golf, 
Schraubendreher-Einsätzen zum Tassenstößel Scirocco 
Anziehen von Schrauben, für die ein in Verbindung mit Ventleinstell 
bestimmtes Anzugsdrehmoment Werkzeug HAZET 2574, 
vorgeschrieben ist ale siehe Seile 119 

2500 | I | 270 | 800 1 2599 I 270 | 250 


2584 6 79.2-|350 


VOLKSWAGEN-Typenbezeichnung Typ 1 = VW 1200, 1300, 1500 (Käfer), 181 
Typ48=K70 Typ 122, 124, 126, 127 = VW Industriemotor 
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Typ Passat, Golf, Scirocco, Polo 


Typ 2 = VW Transporter 


Typ 3 = VW 1500, 1600 Typ4 = vwalt 


Typ LT 28, 31.35 


JE 


 Normalwerkzeuge srarweitnen VOLKSWAGEN 


No, | Artikel/Anwendung Typ No, Artikel/Anwendung Typ 
330-5,5x6 Doppelmaulschlüssel, klein, T Universal-Radabzieher zum 
5,5x6 mm, | Abziehen des Kettenrades von 
we: Maulstellung: 15° und 60°, der Kurbelwelle 48 
| für Sechskantmuttern der Gaszug- 
befestigung am Vergaser Scirocco 
| 425-6 _ | Sechskant-Steckschlüssel 6mm, | 
ü £ | ze 
für Schrauben der Scheiben 2,3%, | 7a01 KölbreingzangsEim Abnehen 
WERE: cos vi und Auflegen der Kolbenringe 
425-10 dito 10 mm, zum Einstellen der ECT |von 50-100 mm ® alle 
Handbremsseile 1,3 Fr 
| für Schrauben der Scheiben- 2ab 
wischerarme Baujahr 70 | 
I— — — 792-1 Ventilfeder-Spannapparat zum 
Ring-Maulschlüssel, lang, mm, | Shannen Ber Vontmedern elle 
| für Einstellmutter an der Lenkung | Scirocco aan RBSHUSSHET RUHE 
612-10x 11 Offener Doppelringschlüssel 5 
10x11 mm, = 
FON Ban LS RUNGSTORSCHIEHLURGEN 794 U-3 Kolbenring-Spannzange zum 1.2.3.4, 
und Entlüfterschrauben alle Zusammendrücken der Kolbenringe |122, 124, 
615-11x13 | Starter- und Blockschlüssel |beim Aufsetzen der Zylinder 126, 127 
_ |11x13 mm, 13 mm für Flansch- bzw. beim Einsetzen der Kolben |48, Passat, 
schrauben am Vergaser 1,2 \in den Zylinder Golf, 
| für Befestigungsschrauben der Aus- SONBCEOS 
Puffrohre an der Schwungradseite | 1.2.3 Polo 
615-14x17 dito 14x17 mm, | 
| 17. mm für Kontermutter zur fontileinschleifen N 
| Lenkungseinstellung Scirocco zen p EI 
748b-4Lg Splintentreiber 4 mm, mit 
besonders langer Spitze, T 
für Sicherungsstifte der Schlauchklemmenzange, mit 
Scheibenbremsbelagträger im drehbaren Backen, für selbst- 
Eremasatiel alla klemmende Schlauchklemmen an 
= den Warmluftschläuchen 1,2,3,4 
Universal-Gripzange zum Festhalten 
der Zahnscheiben auf der Antriebs- | 
welle, wenn die Zähne der — - 
nnedenlne Zähnseheiben | Türtederzange für die Fedeman |3bis 
|uchten Is den Fensterheberkurbein Baujahr 67 
Zündkerzenschlüssel | 
20,8 mm = !Yo" alle 
| Kugelkopf-Schraubendreher 
4mm, 
für Befestigungsschrauben der 
Spezialschlüssel äußeren Türgriffe, nach Abbau der 
mit Außensechskant 27 mm | Tür-Innenverkleidung 2 
| für Verschlußschraube des Tot- 827-05n | dito 5 mm, 
Dun mac ngeberezun für verstecktliegende Innen- 
Einstellen des Zündzeitpunktes Golf, sschäkehtschrahben ander 
Sms LMotgeL Scirocco Ölwanne zwischen Motor und 
72 | Radschraubenkurbel 19 mm, | Getriebe, 
mit Radkappenabzieher 1,2,3,4 Ölstandskontrollschraube 
| |am Getriebe Scirocco 
850 AK-6 Doppeivierkant-Einsatz 6 mm, 
[2 | = v4” DO Antrieb, | 
773 THsämutlemschlüstel - zum Einstellen der Bremsbänder | 
e Suse ee für den ersten und zweiten 27, 
„Kombikreuz" DBGM, : x 
G 19 mm Vorwärtsgang und Rückwärtsgang |3, 4 
4 Ä 
| mit Radkappenabzieher 12,34 2 | er I 
8501-319 Schraubendreher-Einsatz 
| für Innensechskantschrauben 
774-1 dito 17 mm 48, Passat, 3 mm, lange Ausführung 
Golf, Br} (Gesamtlänge 37,5 mm), 
| Scirocco, ya" DI Antrieb, 
= Polo in Verbindung mit | 
77T N-90 und Kugellager-Abzieher alleaußer || 863PC Umschaltknarre 434°, Last- 
TITN-1 VW für Hinterachslager Transporter abgewinkelte Form, |transporter 
| ab Baujahr |für Ventileinstellung am LT28, 
|70 jenzinmotor Lrat, 
| LT35 
779-2 “ TAusdrücker für Spurstangenköpfe | — Be 
N aus dem Lenkhebel alle 880-13 Sechskant-Einsatz 13 mm, 
Y % 3%” DI Antrieb, 
) | 5 ı% 
TION in Kugelgelenkabzieher => 8821-10 Verlängerung 10", 
ee für Befestigungsmuttern am 
| iM 
£ nn = pP Bremskraftverstärker 48 
VOLKSWAGEN-Typenbezeichnung Typ 1 = VW 1200, 1300, 1500 (Käfer), 181 Typ 2 = WW Transporter Typ 3 = VW 1800, 1600 Typ 4= VW all 


Typ48 = K 70 


Typ 122, 124, 126, 127 = VW Industriemotor 


Typ Passat, Golf, Scirocco, Polo 


Typ LT 28, 31.35 
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Normalwerkzeuge 


für arbeitenan VOLKSWAGEN 


No. Artikel/Anwendung Typ No. | Artikel/Anwendung Typ 
880 TZ-20,8 oder | Zündkerzen-Einsatz 20,8 mm, | || 986-8519 dito 8 mm, lange Ausführung 
- | Doppelsechskant, (Gesamtlänge 120 mm) Golf, 
%" D Antrieb in für Innensechskantschrauben des | Scirocco, 
Zylinderkopfes am 1,1 | Motor Polo 
BBOWaT20 en 986-1019 dito 10mm (Gesamtlänge 140mm) |Passat, 
in Verbindung mit Golf, 
= Kunststoff-Führungsbuchse, alle —— Drehmomentschlüssel Seirocco 
ei a | HAZET 6121 CT, 1-12mkp \a,51 
880 TZ-22 Doppelsechskant-Einsatz, extra tief, für Zylinderkopfschrauben | Motor) 
5 22 mm, %" DI Antrieb, I = = 
‘ in Verbindung mit 990-6 Schraubendreher-Einsatz 
VW-Sonderwerkzeug |für Innenvielzahnschrauben (XZN) 
i H | 
8820 Universalgelenk vw ı7a M6, 1%” DI Antrieb, | 
B | für Befestigungsschraubenam 1 (1500 
P RUN LE EI Strom des Proiaurs Automatik) 
Getriebehalterung mehr nötig) [ 
8806-2 Schraubendreher-Einsatz 290-318 ano ME aoae Aufütning, 1,34, 
für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2, I sRnenge 10 Im Sol, 
N 3%” U Antrieb, für Befestigungsschrauben der | Scirocco, 
Pr) für Schrauben am 2), Gelenkwellen |Poio 
|Schieberkasten 3 Automatik || 990-10 Schraubendreher-Einsatz 
8500-17 SSChSHEEl - für Innenvielzahnschrauben (XZN) 
a an bası2) Hmm P- =} M 10, für Befestigungsschrauben 
für Verschlußschraube des [Bm geuallager nu 
Totpunktmarkengebers zum 990-121Lg |dito M 12, lange Ausführung, 
Einstellen des Zündzeitpunktes | (Gesamtlänge 100 mm) 
am 1,51 Motor Passat für Befestigungsschrauben | 
900-19 dito 19. mm, in Verbindung mit der Mitnehmerscheibe an der 4 . 
Deahmame sheet Kurbelwelle Automatik 
HAZET 6121 CT, 1-12 mkp 991-12 "Schraubendreher-Einsatz 
| für Zylinderkopfschrauben 48 für Innenkeilprofilschrauben 
00-30 dito 30 mm, zum Betätigen PP. =) (RIBE CV) M 12, %° CI Antrieb, 
doß Sachäkantteilen aus YWy.ES0 für Schrauben am Festsattel der 
zum Ermitteln des Reibmomentes Be hbeabrereärtr je 
a der Vorgelegewelle 48 1000-46 Sechskant-Einsatz 46 mm, 2.48, 
9002-8 De En Enm, 3%" D Antrieb, 110 Trapo 
| für Kronenmutter an der Gelenk- |ab 
S für Befestigungsschrauben | welle, Baujahr 68 
i der Tellerfeder-Kupplung und 1 (1500 für Hinterachsmutter 
das Drahfnamentwandier | Automatik) || 1000-55 dito 55 mm, für Radlagereinstellung | Lasttrans- 
900 2-24 dito 24 mm (Zwillingsbereifung) | porter 
ür Öldruckschalter | Passat an der Hinterachse \Lr35 
962 Zündkerzen-Einsatz mit Gelenk, 1056 te 38 mm In Verbindung mi 
$ I y ıg mit 
GO 20,8 mm, Ya" DI Antrieb jate Drehmomentschlüssel für Hohl- 
IM: | schraube des Schwungrades 1,2,3 
985-17 Schraubendreher-Einsatz 17mm, | für Hinterachsmuttern 1,2,3 
& 2 Baraı 1846-0 Zange für Innen-Sicherungsring 
für Ölablaß- und Einfüllschraube | Scirocco, ka ae in * 
: am Getriebe S Polo 
986-5Lg Schraubendreher-Einsatz 5 mm, 
lange Ausführung (Gesamtlänge 1846-2 dito, für Außen-Sicherungsring | 
180 mm), %“ E] Antrieb, an der Antriebsstange der 
für Innensechskantschrauben 48, Passat, Kraftstoffpumpe 48 
an der Ölwanne Scirocco 
\ Ölstandkontrollschraube 
am Getriebe SeloccH: 1846K-2 dito, für Außen-Sicherungsring 
986-6 dito 6 mm, für Innensechskantschrau- der Kupplungs-Antriebswelle 48 
ben zum Lösen und Anziehen der 
Br unteren Lichtmaschinenhalterung 
@ (Einsatz durch ein Loch des Abschirm- | 
bleches für den Zahnriemen stecken) | Passat 1847-2 Spezal-Sprengringzange: 2ab 
986-619 ER Syn (Gssamange 17mm) - für großen Sicherungsring am August 67, 
für Innensechskantschrauben 1,2,3,48, DoRpaaetelen lager b 
an den Gelenkwellen Passat für Sicherungsring an der 
2er an krafistoffpmpans und! Far Antriebswelle am Lagerschild 1,2,3,4 
Öffiiterflansch, Ansaugrohr, Golf, fürSicherungsring am Gelenkflansch |1,2, 3,4 
Keilriemenscheibe | Scirocco für Sicherungsring vor den Gleich- 
Benzintank, Kellriemenscheibe, | 48, laufgelenken der Gelenkwelle 1,2,3,4 
Bremsscheibe an der Golf, für Sicherungsring vor dem 2ab 
Antriebswelle Scirocco Synchronkörper für 3. und 4. Gang |Baujahr 72, 
986-7Lg dito 7 mm (Gesamtlänge 100mm) | Golf, \4 Schalt 
Be] für innensechskantschrauben Scirocco, |getriebe 
der Ventileinstellung am 1,11Motor | Polo für Sicherungsring vor dem 3. bzw. | 
986-8 Schraubendreher-Einsatz8 mm, Zr Gengrad aut. dem Geb ME 
für Innensechskantschrauben, 1847-3 | Zange für Sicherungsringe im |48, Passat, 
se 9" D Antrieb, |Gleichlaufgelenk außen |Golf, 
für Gewindestifte der Federstab- Scirocco, 
befestigung 1,2,3 Polo 
VOLKSWAGEN-Typenbezeichnung Typ 1 = VW 1200, 1300. 1500 (Käler), 191 Typ 2 = WW Transporter Typ 3=VW 1500, 1600 Typs = WWäit 


116 Tmss=Kro 


Typ 122, 124, 126, 127 = VW Industriemotor 


Typ Passat, Galf, Scirocco, Polo 


Typ LT 28, 31,35 


 Normalwerkzeuge srareitnen VOLKSWAGEN 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
| 1932-1 _ TAbsetzzange füralem. | 4500/10  [Vergaser-Werkzeugsatz, 
Karosserie-Instandsetzung 10teilig 
- (insbesondere = VW-Merkblatt 
A72, Akt. 71) 
Verbesserte Absetztiefe von bisher 
10 auf 12 mm! Dadurch auch bei 
| Schutzgas-Lochpunktschweißung 
zu verwenden alle 
1966-1 Schlag-Ausziehgerät 
|für Scheibenbremsbeläge alle a GR —; 
— 4513-13 Spezialschlüssel 
S 13mm 
abe || 4513-14 S 14mm 
2094-06 Winkelschraubendreher für Solex-Vergaser 
mit Zapfen, &mm, 
für Innensechskantschrauben | Steckschlüssel-Einsatz für 
(RIBE CS) Verschlußstopfen der Hauptdüse 
(S 13 mm), 
oder | für Schwimmernadel-Ventil 
2100-06 Winkelschraubendreher 6 mm. (S 14 mm) 
n für Innensechskantschrauben 
BR = Schraubendreher zum Aus- und 
zu BasahgenidenBesiuuna || Einschrauben der Hauptdüse; 
\ Zehsauben für:die Eautsohlanenz> | (diese sitzt bei verschiedenen 
L. am Bodenblech und am Vordersitz |48 Modellen im Verschlußstopfen) 
2100-10Lg | dito 10 mm, lang, e | 
für Ölablaßschraube am Motor 48 für andere Düsen 
- für verschiedene Schlitzschrauben 
| zum Einstellen der Leerlauf- 
Fühlerlehrenblätter | Gemisch- und Regulierschraube 
6teilig, zum Messen des 
Ventilspieles | alle Die Montage der Hauptdüse und 


Stromprüfer DEGM (1 mm2), aus 
‚Aluminium, mit Schraubendreher- 
Klinge 4,5 mm, 6-24 V 


zur Anzeige des Zündzeitpunktes 
beim Einstellen der Ventile 

zum Einstellen der 
Leerlauf-Gemisch- und Regulier- 
schrauben der Vergaser 


‚zum Einstellen des Zündzeitpunktes| 1,2, 3,4 


des Verschlußstopfens am linken 
Vergaser Typ 3 nur möglich, wenn 
dieser ausgebaut ist 


4516 


Hebeleisen 
zum Abziehen der Staubkappen 
an der Vorderachse 


Spezial-Schraubendreher 
für Drosselklappen-Einstellung 18; 
am Vergaser 35 PDSIT 181 


|Passat 
5: 


6121CT 


2775 


— 


Montagegabel, 
27 mm Gabelöffnung, 

für Spurstangenköpfe aus dem 
| Lenkhebel 


| örfilterschlüssel 
!/2" © Antrieb 
| 65-110 mm & 


mit Hebel 
ir Ölfilter am 
Diesel-Motor 


Steckschlüssel-Einsatz, 
Doppelsechskant, S 27 mm, 
für Einspritzdüsen 
(besonders hinterdreht zur 
Aufnahme der Rücklauf-Röhrchen 


alle 


48, Passat, 
| Golf, 
| Seirocco, 
Polo 


Lasttrans- 
| porter 
LT28 
Lr31 


Drehmomentschlüssel DBP 
mit Umschaltknarre, 
| 1/2” DI Antrieb, 1-12 mkp 


dito 2-20 mkp 


dito 6-36 mkp 


in Verbindung mit verschiedenen 
| Steckschlüssel- und Schrauben- 
dreher-Einsätzen zum Anziehen 
von Schrauben, für die ein 
bestimmtes Anzugsdrehmoment 
vorgeschrieben ist 


VOLKSWAGEN-Typenbezeichnung Typ 1 = vw 1200, 1300, 1500 (Käter), 181 
Typ48=K 70 Typ 122, 124, 126, 127 = VW Industriemotor 


Typ Passat, Golf, Scirocco, Polo 


Typ 2 = VW Transporter 


Typ LT 28, 31.35 


Typ 3 = VW 1500, 1600. Typ4 = vw411 
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Werkzeuge srareitenan MERCEDES 


Ansistert 
Werkzeug-Sortimente 


CHROM-VANADIUM 
für MERCEDES-Pkw 


wahlweise für Werkzeugwagen 
162, 166 TS, 171 oder 172 HD 


Fortsetzung 
Sortimente | 
No. ohne Wagen 22 
0-2700/45 45teilig = er 
0-2700/84 B4teilig #15 


Aoistent 


2700 Werkzeug-Sortiment 


'CHROM-VANADIUM 
für MERCEDES-Lkw 
für Werkzeugwagen 172 HD 


INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-15/100 Verchromt 
450 Doppelmaulschlüssel 836-1n Schraubendreher 
6x7 8x9 10x11 100x5,5 mm 
12x13 14x15 17x19 8363 dito 150x8 mm 
22x24 27x30 32x36 836-5n dito 200x13 mm 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-2700/45 Verchromt 41x46 900 Sechskant-Einsätze 
7 I ee TEE z 610 Doppelringschlüssel %" D Antrieb 
430 Doppelsteckschlüssel 760-3 Universalzange 9% gerade 10 11 12 13 14 
8x9 10x11 12x14 830-2n Werkstattschrauben- &7 8x9 10x11 15 17 19 22 24 
13x15 17x19 22x24 dreher 125x5,5 mm 12x13 14x15 17x19 27 390 32 
27x32 830-8n dito 150x8 mm 22x24 27x30 32x36 900TZ Doppelsechskant- 
433 Drehstifte 0619,2022 832-2n _Elektr-Schrauben- 630 Doppelringschlüssel Einsätze 
‚450 Doppelmaulschlüssel dreher 75x2,5 mm = RT {oa extratief 21 27mm 
&7 8x9 10x11  834-2n Schraubendreher für “ x S 915 Schiebegriff 12" 
12x14 13x15 17x19 Vergaser, 25x6,5 mm 12x18 14x15 17x19  g168P _Umschaltknarre 10%" 
2axad "27892 835-1n Schraubendreher für Zara 27x80 32x96 917-3 Verlängerung 3” 
610 Doppelringschlüssel Kreuzschlitz- x e 917-5 Verlängerung 5” 
gerade schrauben, Gr. 1 Ber EEE 218 Verlängerung 10" 
6x7 8x9 10Xli  835-2n dito,Gr.2 Se 920 Universalgelenk 
12x14 13x15 17X19  835-3n dito.Gr.3 730-7 Flachmeißel 1801-2 Seltenschnelder 8%” 
630 Doppelringschlüssel 8354n dito, Gr.4 250x26 mm Zangen für 
tief gekröpft 21208 Rundfeilee” 731-5 dito 150x15mm g 
12x14. 13x15 I7xI0 21028. -Flachfelee 740-5 _ Kreuzmeißel Sicherungsringe 
21x23 22x24 27x32 oen 175x7 mm 1846a-2 innen, gerade 
745-2 Durchtreiber 120x2 2192 __Waschpinsel 746-2 Körner 120x12 mm 1846b-2 innen, abgewinkelt 
% urchtreiber 12x? mm 2140-3 Hammer 300.9 748-2 Splintentreiber 1846c-2 außen, gerade 
760-1 Universalzange 4% 2143 Gummihammer 115x2 mm 1846d-2 außen, abgewinkelt 
- — 748b-4 dito 150x4 mm 1850-3 Kombizange 714” 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-2700/84 Verchromt 748b-6 dito 150x6mm 2100 Winkalschrauben- 
= ne 748b8 dito 150x8 mm Araherfür Inner 
430 Doppelsteckschlüssel 832-2n Elektr.-Schrauben- 757-10 _Gripzange 9" echekamschaukert 
8x9 10x11 12x14 dreher 75x2,5 mm 760-3  Universalzange 9." Fa er 
19x15 17x19 22x24  834-2n Schraubendreher für 767-2 _ Zündkerzenschlüssel 
12 14 17 19 
27x32 Vergaser, 25x6,5 mm 20,8mm E Er 
433 Drehstifte 834-3n _ dito 25x8 mm 797 Bremsfederzange ee 
0619, 2032 835-1n Schraubendreher für & ' "DreikantHohlschaber JODnEN 
450 Doppelmaulschlüssel Kreuzschlitzschrauben, || °°" ET LIRERODRSE LE 
6x7 8x9 10x11 Gr.1 - jektr.- h rahtbürste 
12x14 13x15 17x19  835-2n dito,Gr.2 Baar \Elokti’Schraubendreher Zige _ Waschpinssl 
22x24 27x32 835-3n dito, Gr.3 835-In Schraubendreherfür 2140-2 Hammer 200.9 
605-15 Ringmaulschlüssel 8354n dito, Gr.4 ei Kreuzschlitz- 2140-5 dito 5009 
kurz 15mm 8816G Gelenkknarre 11 Scheubenrahi 2140-10 dito 10009 
610 Doppelringschlüssel 900 Sechskant-Einsätze 835-2n dito,Gr.2 2143 Gummihammer 
gerade %"D Antrieb 835-3n dito, Gr.3 2147 Fühlerblattlehre 
6x7 8x9 10x11 10 13 14 17 19 835-4n dito, Gr.4 2150 Reißnadel 
12x14 13x15 17x19 22 24 27 32 2161 Ölkännchen 
630 Doppelringschlüssel 915 Schiebegriff 12" en = = = 
tief gekröpft 916SP Umschaltknarre 10%” ‚Alle Spezialwerkzeuge der Mercedes-Reihe auf den Seiten 119 und 120sowieSteck- 
12x14 13x15 17x19 917-5 Verlängerung 5” schlüssel-Garnituren der Serie 1000 mit 3" D Antrieb können auf Wunsch zusätzlich 
DIXOB D2XDA 2rKaz Bin Verlängerung 10° in diesem Sortiment mitgeliefert werden 
645 Doppelgelenkschlüssel 986-8Lg Schraubendreher- Sortiment 
17x19 mm Einsatz für Innensechs- No. ohne Wagen 
650-12 _Reifenheber 12", 2St. kantschrauben 8mm > > ka 
731-5 _ Flachmeißel 986-10Lg dito 10mm 0-15/100 100teilig 25 
150x15 mm 1850-3 _Kombizange 71.” € 
745-2 Durchtreiber 120x2mm 1950-4 Plastic-Hammer l Haz erjj Werkzeug-Sortiment 
746-2 Körner 120x12 mm 105x35 mm CHROM-VANADIUM 
748-2 Splintentreiber - ile 8" a 
mm also ‚Rifeise: 2700 für MERCEDES-Leichttransporter 
748b-4 dito 150x4 mm 2130 Drahtbürste 
748b-6 dito 150x6 mm 2132 _Waschpinsel 
748b-8 dito 150x8 mm 21403 Hammer 300 9 Typ: 
760-1 Universalzange 4" 2140-5 dito500g A206, A 306, A 207, A 307 
780-3 dito 92” x 2143 Gummihammer 25 5 - 
767-2 _ Zündkerzenschlüssel 2147 Fühlerblattlehre INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-2700/13 Verchromt 
20,8 mm 2150 Reißnadel ” — 
797 ERESTESPÄBTSRNGE: 2534 _ Messingdorn 450A Doppelmaulschlüssel 900AZ Doppelsechskant- 
821-1 Dreikant-Hohlschaber 2728-8 Schraubendreher- Yırrka Ya" A Einsätze 
150mm Einsatz für Innensechs- 450W dito VexYe"W 12" DO Antrieb 
830-2n Werkstattschrauben- kantschrauben 8mm i ü Yarho YaYın Ya" A 
dreher 125x5,5 mm 2745 Spezialschlüssel für te SOOWZ dito 34" W 
B30Bn dito 150x8mm — Einspritzeitung || 830A  Doppelringschlüssel 2171-1 Ölfilterschlüssel, 
Alle Spezialwerkzeuge der Mercedes-Reihe auf den Seiten 119 und 120 können tief gekröpft verstellbar, 42" DI] 
auf Wunsch zusätzlich in diesen Sortimenten mitgeliefert werden YaxıYıa"A 65-110 mm # 
Fortsetzung rechte Spaite 02700713 | 13 eilig ts 
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Spezialwerkzeuge sr areitenn MERCEDES 


2739 
2740 


im Satz DB-No. 
000 589 21 07.00 


eek) Doppelgelenk- Ipperejj Spezialschlüssel 
schlüssel CHROM-VANADIUM 
2722 cHRoM-vanaDıum 2743 rechtwinklig abgebogen 
m im Satz DB-No. 
für Innensechakantschrauben en 
im Satz DB-No, 
Einzelteil DB-No. 
000 589 21 07 00 000 589 21 0720 
Anwendung: Typ: 
‚Anwendung: Typ: für Vergaser-Flanschschrauben M 115 
für verschiedene Innensechskant- alle Pkw, (2304), 
schrauben, z. B, Befestigungs- 206 D, M 180 
schrauben der Ölwanne 2060, (2206), 
am Motorblock 406 D M114 
(250), 
M130 
(250, 280), 
No. S br |ds No 
wenn | mm g (280), 
ie T 1 300 b 
6 285 240 
1 Schraubendreher- No. Ss | 2 |SS 
2 mm mm f} 
Einsatz 
CHROM-VANADIUM 12 115 75 
EN Innenssois Bantsehreliben Spezialschlüssel 
001 589 66.09.01 SIEHE WARTE 
für Einspritzleitung 
im Satz DB-No 
- 000 589 21.07.00 
A Einzelteil DB-No. 
000 589 21 0721 
‚Anwendung: Typ: 
für Ölfilterschraube in Verbindung mit 190 De, 
Gelenkknarre HAZET 8816G 200 D 
bis Baujahr 
1867 
Anwendung: Typ: 
are & 2 a0 für Überwurfmuttern der Einspritz- ae mit, 
leitungen inspnitz- 
Gelenkschlüssel 5 motor 
CHROM-VANADIUM 7 
für Innensechskantschrauben 120 


n Steckschlüssel- 


Einsätze 
CHROM-VANADIUM 
für Innensechskantschrauben 


im Satz DB-No. 
000 589 21 07.00 


2742 


schlüssel 
CHROM-VANADIUM 
mit Doppelsechskant-Kopf 


im Satz DB-No. 
000 589 21 07.00 


Typ: 
für schwerzugängliche Schrauben. alle 
2. B. Befestigungsschrauben der Ein- 


spritzpumpe und der Lichtmaschine 


‚Anwendung: Typ: = 
für verschiedene Innensechskant- alle Pkw, 
schrauben z.B. am Motor 206 D a Typ: 
2080 fürverschledene Innensechskant- alle 
schrauben am Motor 
2739 5 | __255 165 
2740 so ıi .1245 160 
Kurz-Gelenk- 


Alle vorgenannten Werkzeuge in Verbindung mit 
HAZET-Betätigungswerkzeugen %” [] Antrieb 


Spezialschlüssel 


2760 


für den Öldienst 
DB-No. 000 589 24.07 00 


> 


Typ: 
alle Pkw 


für Ölstopfen an Motor, Getriebe und 
Hinterachse 


2742-13 13 250 


235 


Ina z er] Ventileinstell- 
schlüssel oscm 
2768-1 <Hrom-vanaoıum 


DB-No. 110589 0001 00 


Anwendung: Typ: 
Zum Einstellen der Ventile M 115 (200, 220), 
in Verbindung mit M114 (250), 


Drehmoment-Schlüssel 
HAZET 2590 


250 SE, 250 SL, 
280 S/8, 280 SE/8, 
280 SL/8, 

200 SEL/S 2,81, 
M 100 981 

(800 SEL/B 6,31), 
M 100 980 (600) 
insbesondere bei den neuen 


Typen: M110 
hierbei müssen vorher die Ventil- (280, 280 E, 

spreizfedern entfernt werden 280 C, 280 CE, 
und zur Drehmomentüber- 280 $, 280 SE) 


prüfung der Einstellschrauben 


Ventileinstell- 


schlüssel 
CHROM-VANADIUM 


[===] 


2769 


2769 - DE-No, 6155890001 00 
2769-1 = DB-No, 421589000100 


“ 

Beide Schlüssel sind jeweils paarweise 

zu verwenden 

‚Anwendung: Typ: 

2769 : Zum Einstellen Diesel-Motore 

der Ventile OM 615, OM 821, 

OM 616, OM 617 
(Typ 190 De, 
200 D, 200 D/8, 
220 DIR, 206, 
306, 240 D, 
240.0 3.0) 


2769-1: Zum Einstellen 
der Ventile 


OM 815, 0M 616 
(Unimog Typ 421) 


2769 14 230 | 180 


2769-1 14 160 
Ventilfederteller- 


Halteschlüssel 


2769-3 cHrow-vanaoıum 


‚EIN 


Verhindert das Mitdrehen des Ventils bei der 
Ventileinstellung 

in Verbindung mit o. a. Ventileinstellschlüsseln. 
HAZET 2789 oder 2769-1 


Anwendung: 

Die auf den Schlüsselschaft 
gesteckte Feder stützt das 
Werkzeug auf dem Zylinder- 


Typ: 
Diesel-Motore, 
OM 615, OM 621, 
OM 616, OM 617. 


kopf ab. Dadurch wird das (Typ 180 Do, 
Abkippen des Schlüsselsvom 200D, 200 D8, 
Ventilfederteller verhindert; 220 D/8, 206, 306, 
beide Hände sind frei 240D, 

zum Betätigen der Ventil 240 D 3.0) 


einstellschlüssel OM 615, OM 616 


(Unimog Typ 421) 


27600 | 14x17 | 240 [215 
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RER Werkzeuge sanetnan MERCEDES 


2771 


‚Anwendung: 


Zur Ventileinstellung 
Durch die spezielle Länge und Kröpfung 


Ventileinstellschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


rechts 30° abgewinkelt, links gerade, tiefgekröpft, 
besonders lang 


Typ: 
M 110 (280, 280 C, 280 E, 


2806 


in Plastic-Tasche 


Zwerg-Satz 


CHROM-VANADIUM 
3Steilig 


DB-No. 000 589 08 23.00 


für 
Auto- 
elektriker 


280 CE, 280 S, 280 SE, 
ausgezeichnete Hebel-Wirkung und gefahr- 280 SL, 280 SLC) 
Ioses Betätigen außerhalb des Nockenwellen- No. 
gehäuses 
Die Ventilspreizfedern brauchen nicht mehr — . = 
ausgebaut zu werden 330-3,5x4 4x3,5 4,5x5 5x4 5 5,5x6 6x8,5 7x8 Bx7 9x10 10x89 
2806 |11x12 12x11 13x14 14x13, 760-1, 833-1, 834-2n, 850-4 -4,5-5| 900 
T 5,5-6-7-8-9-10-11, 858R-1, 858R-2,863P, 865, 866, 867, 868,869 
No. s NE | cs 
Ua an a No. Artikel/Anwendung Typ 
2771 17 355 410 | < 
329-2 | Geißfußschlüssel-Einsatz 14 mm, alle Pkw 
Unazerj Doppelsechskant- zum Einstellen des Ventilspiels (außerDiesel 
Steckschlüssel-! in Verbindung mit Drehmoment- | und 600) 
9775 SHROM-vanabıum schlüssel HAZET 2590 bis Bau]. 67, 
| 230/8, und 
3 o | Ou.L319B) 
y” DB-No.000589390700| zur Einstellung des Leerlauf- OM 617 
anschlages an der Einspritz- (240D 3,0, 
pumpe 300D) 
Typ: 
Anwendung: Diesel-Pkw, 329-3 dito.) Com alle Pkw 
für Einspritzdüsen. OM 615, 616, 617. 821, Bau. 
BR Er 
Besonders hinterdreht zur Aufnahme der . 300 D, sel; u 
‚Rücklaufröhrchen on ee of 3,5 | Typen) 
- nn: 329-4 | dito 17 mm M116 (3,5 1 
2775 27 82 [250 | 451V8) 
Pr 605-15 4%) | Ring-Maulschlüssel 15 mm, 
nazerjj Ratschen-Garnitur für Muttern am Flansch der alle Pkw 
CHROM-VANADIUM DE-No. 000 589 59.0800 L- Gelenkwelle und Hinterachse ab Bauj. 61 
2800 '8teilig = ! — 
612-9x11 [Offener Doppelringschlüssel 
|9x11 mm 
—- 9 mm für Entlüfternippel Lkw 
11 mm für 
Bremsleitungsverschraubung 
am Bremszylinder 
und an der Radtrommel Lkw 
612-10x11 dito 10x11 mm, 10 mm für 
Bremsleitungsverschraubungen alle Pkw 
612-12x14 dito 12x14 mm 
12 mm für Entlüfternippel 
im hausfarbenen der Bremsen, Luftleitungs- 
verschraubung und 
HAZET-Metallkasten Hydraulikleitungsverschraubung 
der Kupplung Lkw 
Ns ° 14. mm für Entlüfternippel Lkw 
h # 12 und 14 mm für Schrauben 
TERMETZERHERSE — am Geber- und Nehmerzylnder 
jpplung alle /8 
2800. -14 -15 -17 -19 -22 2300 ar . 
8815, 8816 P, 8820, 8821-6 -8, x dito 14x17 mm, 17 mm für r 
958R- Einspritzleitungsverschraubung Diesel 
630-21x23 | Doppelringschlüssel 190D, Db, 
Ünazerj Monteur-Satz 21x28 mm für De, 
‚CHROM-VANADIUM DB-No. 000 589 21.0700 Glühkerzen (21 mm) 200.D/8, 
2805 2tteilig hinter der Einspritzpumpe 220 D/8 
für verschied. 748b-4Lg Splintentreiber 4 mm, mit 
Innen- besonders langer Spitze, für 
sechskant- En nsslhiederSchaiben: 
Schrauben am a bremsbelagträger im Bremssattel |alle 
Motor, sowie = x ... 
diverse 767-1 \  |[Selenk- 250SE, 
Sechskant- N Zündkerzenschlüssel 280SE 
Schrauben an N 20,8 mm Coupe, 
Lichtmaschine, \ Cabrio 
Einspritz- 
R z pumpe, Saug- || DB-N0.0005810567 
in Plastic-Tasche leitungen usw. Sa —— 
= - = 767-2 Gelenk-Zündkerzenschlüssel 
880 TZ-13 -14 -17 -19, 8813, 20,8 mm, als Werkstattschlüssel 
8815, 8820, 8821-3 -6 -8, besonders zu empfehlen alle Pkw 
2805 958R-2, 2722, 2739, 2740, 2400 u 
2742-13, 2743, 2745, 2747, 
2748, 2749, 2750 DB-N0.001589390900 
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KZEEi Normalwerkzeuge sr aneıenn MERCEDES 


T 
No. Artikel/Anwendung | m No. Artikel/Anwendung Typ 
TIIN m Kugelgelenkabzieher = || 9002-12 _ |Doppeisechskant-Einsatz 12mm, 
Gabelöffnung konisch 1/2” D/Antrieb, in Verbindung mit 
£ 18-22 mm alle Pkw 917-5 und 915 bzw. 916SP 
s N in 9 zum Lösen der 12kt.-Schrauben | 
790-1a Kolbenringzange zum Aufsetzen a ae 
dar Kolbonringe Vonier- Il zum Anzi jer Schrau 
a er Koben Inge VON EST NOIMER) [le EI |statt 915 bzw. 916SP ein alle Pkw 
u Drehmomentschlüssel \ab 
BP [HAZET 6121 CT verwendet werden | Baujahr 68 
DB-N0.000589513700 900 TZ-20,8 Zündkerzen-Einsatz 
ee ee Doppeisechskant, 20,8 mm, 
79-1 — Kolbenring-Spannband zum 12” Antrieb 
Zusammendrücken der Kolbenringe n 
60-125 mm Ile Pkı 
[a Er 900 MST-20,8 Zündkerzen-Einsatz, 6kt.,, 20,8 mm, 
DBP, mit Dauermagnet und 
Kunststoff-Führungsbuchse alle Pkw 
DB-N0.000589041400 Bi IE 
Kolbenring-Spannzange zum | Zündkerzen-Einsatz 
Zusammendrücken der Kolbenringe mit Gelenk, 20,8 mm, 
beim Einsetzen der Kolben in den 1/2” DAntrieb alle Pkw 
Zylinder, 70-100 mm alle — = 
x 5 Schraubendreher-Einsatz, 14 mm. 
DB-No.000589206100| [2 fürInnensechskantschrauben, 
795-2 Ventileinschleifer alle Pkw «a ASIEN 
eye | zum Einlappen der Ventite und O und in Verbindung mit 
auf den Sitz L319 sissp Umschaltknarre und 
1 = 917-5 Verlängerung / 
797 Bremsfederzange zum Herausneh- für Innensechskant-Ölstopfen alle 
men und Einsetzen der Brems- alle Pkw = E 
backenrückzugfeder bei aufgekleb- | bis 986-819 a“ 8 De on KEIN Veh 2% B: 
ten Bremsbelägen an Tre N Baujahr 67 UNgSRIE AS UDSSR] 
ann Te mmetemee | Eee HAZET 6121 CT 20018, 
Batteriedienst-Behälter Be für Zylinderkopfschrauben 220/8 
aus säurefestem Gummi, für Kipphebelbefestigung 300SE, 
für ca. 4 | destilliertes Wasser, SEb, SEL 
| mit 8 Werkzeugen alle 986-10Lg dito 10mm, 140 mm lang, alle Pkw 
| DB-N0.000589050700 | für Zylinderkopfschrauben außer 
MIO 28), 
MNE@SI), 
Batteriefüller M117 (450 
Doppelsechskant-Einsatz 46 mm, 
3/4” TI Antrieb, 
802-1 9 | Säureprüfer mit Aräometer In Verbindung mit M130 
ge | Reduzier-Einsatz für 1/2" D) (2808), 
Betätigungswerkzeuge (280 SE), 
802-2 Batterie-Polklemmenabzieher zum Betätigen des Tauchrohrgebers | M 116 
er (850 SE) 
Steckgriff mit 
Umschaltknarrenkopf, 
ER 
802-53 Batterietester 12-0-12 Veit je ei eneb 
Da mit einer beweglichen Prüfspitze in Verbindung mit 
Sechskant-Einsatz 30 mm, 
zum Lösen und Anziehen 
2 der Federbügelmutter vorn | 
- Lkw und 
880 TZ-17 Doppelsechskant-Einsatz, tief, alle Lkw DB-N0.303589060900. KOM 
ZE 17mm, 9/8” 0 Antrieb, mit Allrad- || 1000-36 dito 36mm, aller 
für Bremseinstellung antrieb DB-No.803589070900 hinten Typen 
880 MgT-20,8 Zündkerzen-Einsatz, 6kt..20,8mm, | 1966-1 Schlag-Ausziehgerät 
DBP, 38” DI Antrieb, für Scheibenbremsbeläge alle 
mit Dauermagnet und Kunstoff- 
| Führungsbuchse alle > ! 
= Fr 1976-2 Magnetischer Sucherzum 
Ser 
8816G Gelenkknarre */8” D Antrieb __#@ | Herausnehmen der Schrauben des 
> er Nockenwellengehäuses | 
ö am Zylinderkopf M110 
DB-N0.001589660900) in Verbindung mit [ E. 
2728-8 als Öffiiterschlüssel 190Dc, für Innensechskantschrauben, 
DEENEDYJSEBBeREG] FR 2 ; ep für Klemmschraube zur Befestigung 
in Verbindungimit des Gelenkstückes an der 
880-17 als Ölfiterschlüssel alle Pkw Starterklappe mit der 
(teilweise zusätzlich mit 8821-5)  |ab Bau; 68 Starterverbindungsstange.am 
In Vorbindlung mit Inath-Vergaser m 
8821-20, zum \ ; 2 6-Zylinder 
8820, Aus- und Einbau für automatisches 2100-05 dito 5mm, für Befestigungs“ [PleBawabE 
8801-10 Geiriabe Ind Anlasser alle Pkw schrauben der Zylinderdeckel Ende 71 
in Verbindung mit 2100-07 dito 7 mm, fürEinstellschrauden | 200D,220D, 
8821-20, zum Aus- und Einbau des Normal- der Haupt- und Nebelschein- 240D, 3000, 
8820, getriebes und Anlassers alle Pkw werfer 200, 230, 
880-17 250, 280, 
bzw. -19 |280E 
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Normalwerkzeuge srsrnetenn MERCEDES 


No. Artikel/Anwendung Typ No. | Artikel/Anwendung Typ 
2147 _ [Fühlerblattienre 4514 | Spezialschlüssel 13mm M115 
20 teilig alle | für Befestigungsschrauben (22018), 
des Vorwärmflansches (22018) 
| | 
B —— | = 
Autolichtprüfer 6-24 V Jalle —— 
a Schraubendreher für 
‚Anreicherungs-Ventile 206, 207 
| in Solex-Vergasemn 306, 307 
‚Abzieher zum Lösen der M114 
Haltefeder am Computer = 
Drehmomentschlüssel DBP | 
| mit Umschaltknarre, 
Ya" 1-12 mkj 
Vergaser-Werkzeugsatz, El Amen p | 
12teilig alle 
\dito 2-20 mkp 
Spezialschlüssel S 13mm 
dito S 14mm dito 6-36 mkp 
| für Solex-Vergaser, Steckschlüssel- 
Einsatz für Verschlußstopfen 
der Hauptdüse (S 13mm) | 
| zur Montage und Demontage des 
Schwimmernadel-Ventils (8 14 mm) in Verbindung mit verschiedenen 
Schraubendreher zum Aus- und Steckschlüssel- und Schrauben- 
Einschrauben der Hauptdüse (auch | dreher-Einsätzen zum Anzienen 
für andere Düsen zu verwenden), von Schrauben, für die ein 
für verschiedene Schlitzschrauben, bestimmtes Anzugsdrehmoment 
zum Einstellan der Leerlauf- | vorgeschrieben ist alle 
- r 
Gemisch-und Regulierschraube, yon pjs 
|die Montage der Hauptdüseund |Baujahr 67 
des Verschlußstopfens nur bei 280 bis 
ausgebautem Vergasermöglich Baujahr 66 
BEE Werkzeuge srameitenn BMW 
z) HAZET 0-2900/118 Verchromt 
. Fortsetzung 'erchrom! 
Assistent “= & ® 
850 Sechskant-Einsätze 9173 Verlängerung 3” 
j- Ya” OD) Antrieb 9175 dito 5" 

2900 Werkzeug-Sortiment To 918 dito 10° 
CHROM-VANADIUM 10 11 12 19 14 920 Universalgelenk 
wahlweise für Werkzeugwagen Betätigungswerkzeuge SS8R-  Reduzier-Einsatz 

1a Ci Äntrel VE massiv 
162, 166 TS, 171 oder 172HD \ 3 ar 
8SER-1 _Reduziereinsatz a 
"massiv 
863P Umschaltknarre 4%” WCnohl 
865 Schiebegnff 5” 985:10._ Schraubendrehor-Ensatz 
866 Steckgriff 5" 10 mm, für er 
en ee Innensechskantschrauben 
ses En 986 dito 5 6 &mm 
lito 6° " 
869 Universalgelenk 1801-2 Seitenschneider 61%‘ 
870 Verlängerung, biegsam, 6° 1816-1 Flachzange 5%" 
. ide 
880 ee insätze zahern LAngbecKzange, ar 
3%" O Antrieb 
172HD 8 9 10 i1 12 Zangen für Sicherungsringe 
13 14 17 18 18468-2 innen, gerade 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-2000/118 Verchromt || ®®0Mer Zunakezeneinaz _  18484:2 außen, abgewinkeit 
—: — : ——— en magnetundkunsistof 1850-3  Kombisange 7% 
330 Doppelmaulschlüssel, 8182n Winkelschraubendreher Führungsbuchse, DEP 1950-4 Plastic-Hammer 
Kein 125x8,5 mm Se : Techn 
TB ER 821-1 Dreikant-Hohlschaber ae Re rouge 1976 Magnetischer. Sucher, 
= a ana 12x18 Ben 8815 Schiebegriff 8* 520 mm, 13 mm Magnet-? 
HaxıS 17e19 Daxza arusa SIT Elekarikor.Schraubendrehar || 8816P Umschaltknarre 8" 2100-10 _ Winkelschraubendreher 
825 Doppelringschlüssel, 833-3n dito 100x3,5mm 8820 Universalgelonk Be EEE 
Nach gekröpft 834-1n Schraubendreher a Veran S 
6x7 Ex 10x11 12x18 für Vergaser, 8821-6 dito 6 2140-2 Hammer 200g 
14x17 17419 22x24 27x32 DEx4 mm 8821-10 dito 107 21405 dito 5000 
ss Doppelringschlüssel, 83420 _ dito, 25x6,5mm ‚Einsätze 2147 Fühlerblattlehre 20 tg. 
DoPoaieak 3360n _Sehraußendreherfür ee Se EN 
17x19 24x27 Kreuzschlitzschrauben, 12 13 14 1718 
Sr. Dar 2153 Autolicht-Prüfer 
730-3 Flachmeißel 150x18 mm. 835-/n _ dito,.Gr1 24V 
746-1 Körner 120 mm 835-2n dito, Gr.2 De pgswerkzeude 2154 Rollbandmaß, 2 m 
7424-2 Splintentreiber 115x2mm gasan Akacna bie Anke 2160 Ölspritzkanne 
7480-3 dito 125x3 mm n g I 2566 Spezialschlüssei 
748b-4 dito 150x4 mm 836-1n  Werkstalt-Schrauben- 916SP _ Umschaltknarre 10% für Schalter 
748 b-5 dito 150x5 mm dreher 100x5,5 mm 
836-2n dito 125x6,5 mm Sorti it y 
760-1 Universalzange 4a" 836-3n dito 150x8 mm No. men! 
760-3 ‚dito 91a” 836-5n dito 200x13 mm ohne Wagen ka 
__Fortsetzungrochtespatte || 0-2800/118 118teiig 14 
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Werkzeug-Sortiment 
CHROM-VANADIUM 
für BMW-Motorräder 


j 


2900 


(auch für HONDA’Motorräder, siehe Seite 153) 


INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-2900/29 


No. Sortiment 


Verchromt 


450  Doppelmaulschlüssel 832-2n Elektr.-Schraubendreher 
6x7 8x9 10x11 75x2,5 mm 
12x14 13x17 19x22 835-2n Schraubendreher 
F für Kreuzschlitz- 
605  Ring-Maulschlüssel, kurz Schrauben: Gr? 
10 mm 
880 Sechskant-Einsatz, 
630 Doppelringschlüssel 3/8” DI Antrieb, 14mm 
10x11 13x14 17x19 nn 
02x24 8815 Schiebegriff & 
650-12 Reifenheber 12",2 Stück 18502 Kombizange 61/2 
1.27% 2100 Winkelschraubendreher 
760-3 Universalzange 9/2 TirInnensechskant- 
i i schrauben 
764 EN ae 
830-2n Werkstatt-Schrauben- ZUNCD N bein mer2goig, 
dreher 125x 5,5 mm 2146 Fühlerblaftiehre, 
830-8n dito 150x8 mm steilig 


0-2900/29 29teilig 
Spezialschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


für Bremseinstellung 


2921 


No. eb 
mm 
s = 17mm 
2821 Skt.= 17mm 280 
No, Artikel/Anwendung 


Doppelmaulschlüssel 10x11 mm, 
10. mm für Befestigung des 
Kardanflansches, Schutzblech- 
schrauben 

\ 11 mm für Bremsleitungs- 
verschraubung 


dito 13x17 mm, 

13 mm für Befestigung hinterer 
Hilfsrahmen, Batterie, Sturzbügel, 
Spiegel, Lenker, Klemmschraube 
der Hinterachse 

17 mm für Befestigung der Feder- 
beine, der hinteren Fußrasten 


dito 19x22 mm, 

19 mm für Befestigung Motor, 
\ vordere Fußrasten, Sturzbügel 
mit Motoraufhängung 


450-13x17 


450-19x 22 


Ring-Maulschlüssel 7 mm, 
für Entlüfterschraube an der 
hydraulischen Kupplung 


Ring-Maulschlüssel, kurz, 10 mm, 
für Befestigung des Kardan- 


& 
Pe al |lansches, Schutzblechschrauben 
| 
I 


alle 
Motorräder 


No. 


612-10x11 


—- 


Artike/Anwendung 
| Offener Doppelringschlüssel 
10x11 mm, 

für Bremsleitungsverschraubungen 


Typ 


alle Pkw 


625-17x19 


er, | 


a 


630-13x14 


630-17x19 


630-22x24 


Doppelringschlüssel 17x19 mm, 
flach gekröpft, 

19 mm für Ölablaßschraube 

am Motor 


17 mm für Öleinfüll- und Ablaß- 
schraube am Getriebe 


\ alle Pkw 
1602, 1802, 


2002, 518, 
520 


Doppelringschlüssel 10x11 mm, 
10 mm für Befestigung des 
Kardanflansches, Schutz- 
blechschrauben 
dito 13x14 mm, 
13 mm für Befestigung 
hinterer Hilfsrahmen, Batterie, 
Sturzbügel, Spiegel, Lenker, 
Klemmschraube der Hinter- 
achse, Bremsscheibe 
14 mm für Befestigung der 
\ Kardanflansche 
dito 17x19 mm, 
17 mm für Befestigung der 
Federbeine, der hinteren 
| Fußrasten 
19 mm für Befestigung 
Motor, vordere Fußrasteh, 
Sturzbügel mit Motorauf- 
hängung 
dito 22x24 mm, 
22 mm für Radmuttern 
24 mm für Öldruckschalter 


|Reifenheber 12" 


Splintentreiber 4 mm, mit 
besonders langer Spitze, 

für Sicherungsstifte der Scheiben- 
bremsbelagträger im Bremssattel 


Zündkerzenschlüssel 
20,8 mm 


‚Ausdrücker für 
Spurstangenköpfe, 
24 mm Gabelöffnung 


Kugelgelenkabzieher 
Gabelöffnung konisch 
18-22 mm 


Kolbenringzange 
zum Aufsetzen der Kolbenringe 
von 50-100 mm 


| Kolbenring-Spannzange zum 
Zusammendrücken der Kolbenringe 
beim Einsetzen der Kolben in den 
Zylinder, Spannbereich für Kolben 
70-100 mm & 


Werkstattschraubendreher 
125x5,5 mm, für Schlauch- 
| klemmen 


dito 150x 8 mm, für Vergaser- 
schrauben, Gaszug- 
befestigung 


Schraubendreher für 

| Kreuzschlitzschrauben, Gr. 2 
an Blinker, Rücklicht und 

) Lenkungsdämpfer 


alle 
Motorräder 


alle 
Motorräder 


alle Pkw 
alle 
Motorräder 


| alle Pkw 


alle Pkw 


alle Pkw 


alle Pkw 


alle 
Motorräder 


alle 
Motorräder 
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BEE=T Normalwerkzeuge siareitenan BMW 


F T 
No. Artikel/Anwendung Typ No, Artikel/Anwendung Typ 
| 880-10 |Sechskant-Einsatz Schraubendreher-Einsatz u 
10. mm, 9/8" D) Antrieb, 8 mm, lang, für 
| in Verbindung mit Innensechskant-Befestigungs- 
8821-20 Verlängerung 207, schrauben der Bremsscheibe alle Pkw 
Be= für Ölwannenschrauben alle Pkw 
= 986-10Lg dito 10. mm, lang, für 
ke + s = Ölfiiterschrauben an der alle 
880-14 Sechskant-Einsatz Hinterachse Szyi. Pkw 
- 14mm, 9/8" D] Antrieb, — ae = 
- in Verbindung mit 991-6 | Schraubendreher-Einsatz 6 mm, 
12” DI Antrieb, für Innenkeilprofil- | 2000, 2500, 
8815 Schiebegriff 8” : = ag 
ng urzuindarkopf- Fr schrauben der Bremssättel vom | 2800 
schrauben Motorräder ||-— — a 
1932-1 ‚Absetzzange für Karosserie- 
= —— Instandsetzung 
80-17 Sechakent-Einsatz Verbesserte Absetztiefe 
17 mm, °18” EI Antrieb, von bisher 10 auf 12 mm! 
In Verbindung mit Dadurch auch bei Schutzgas- 
8821-20 Verlängerung 20”, Lochpunktschweißung 
a |für Schrauben am Hosenrohr alle Pkw zu verwenden alle Pkw 
8 | 1966-1 | Schlag-Ausziehgerät für 
880 TZ-20,8 | Zündkerzen-Einsatz 20,8 mm, | Scheibenbremsbeläge alle Pkw 
\ |Doppelsechskant, $/8” D Antrieb 
Soar. 2100-015 Winkelschraubendreher 1,5 mm 
880 MgT-20,8 | dito, DBP, mit Dauermagnet für Innensechskant-Klemmschraube 
und Kunststoff-Führungsbuchse "| zur Befestigung des Gelenkstückes | 
\ an der Starterklappe 
in Verbindung mit mit der Starterverbindungsstange | 2500, 2800 
88166 _ jener am Inath-Vergaser ab Bj. 70 
und | 2100-03 dito 3 mm y 
8821-: = Verlängerung 3 alle Pkw für Befestigung Drehstrom- 
— ! lichtmaschine 
900-19 Sechskant-Einsatz 19 mm, |2500. 2800, || 2100-04 dito 4 mm, Diodenplätte 
1/2” DI Antrieb, 2800C, 2100-05 dito 5 mm, Anlasserabdeckung, 
= für Befestigungsschraube des 3.08,51,C5, Staubkappe, hinteres Radlager, 
zZ Ölters der 6-Zylinder CSL,cSi, Schalthebel, Lichtmaschinen- 
mit Lenkhilfe, CSLi,331 deckel, Auspuff-Mittel- 
x F 3 befestigung vorn und 
9002-24 Doppelsechskant-Einsatz 24 mm, |1502, 1602, Befestigung hinten 
für Öldruckschalter 1802, 2002, || 2100-06 dito 6 mm, Befestigung 
6 g 316, 318,320 Schutzblech, Klemmschraube 
In Verbindung mit der Vorderradachse 
918 | Verlängerung 2100-08 dito 8 mm, Öleinfüll- und alle 
ee für Zylinderkopfschraube alle Pkw ‚Ablaßschrauben, Gabelholm Motorräder 
\und 
920 | Universalgelenk 2100-10 dito 10mm 
für Öldruckschalter für Innensechskant der 
Rx : | Öleinfüll- und Ablaßschrauben 
& an der Hinterachse alle Pkw 
2166-2 Montagegabel, 27 mm Öffnung, 
er = zum Ausdrücken der 
985-10 Schraubendreher-Einsatz a — köpf: Ile Pi 
10 mm, '/2” DI Antrieb, für Innen- SRURTIRICRES EEEN 
sechskant der Öleinfüll- und 2171-1 Ölfiiterschlüssel, verstellbar, 
“a ‚Ablaßschrauben am Getriebe 2500, 2800 für Ölftter von 65-100 mm 9, 
für Öleinfüllschraube an der "12" D Antrieb 
| Hinterachse alle Pkw 
985-17 \ dito, 17. mm 1502, 526, 
| 528, 3.08, % 
si.cs,cst, || 2171-2 dito, mit Hebel alle Pkw 
CSI.CSLi, 
331 | 
| E 
986-6 Schraubendreher-Einsatz 1502, 1602, 
& mm, '/2” OD Antrieb, für 1802, 2002, u 
Innensechskantschrauben der 520,316, || 2505-1 — Zündkerzenschlüssel 20,8 mm, 
Antriebswellen 318, 320, zT mit Stecker, verstellbar 
Pi) 518 \ ni von 142-202 mm 
für Getriebebefestigungsschrauben | alle nr 
#2Zyl.Pkw || 2505-2 dito, 20,8 mm, 9/8” D) Antrieb, 
für Bremssattelschrauben hinten |2500, 2800 verstellbar 
986-8 dito 8 mm, für Schrauben der 625,528, ||? Kon lese Be nn 
Antriebswellen 2500, 2800, in Verbindung mit 
2.085,51, 8816G Gelenkknarre alle Pkw 
CS, CSL, 
csi.csti, || 4 
331 
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7 Normalwerkzeuge srareitenn BMW 


4500/11-1 _ 


Artikel/Anwendung Typ Artikel/Anwendung Typ 
| Spezialschlüssel für Befestigungs- Spezial-Schraubendreher | Pkw 
|schrauben von Scheibenwischer für Leerlaufgemisch- 2,5lund 

Licht-, Nebelscheinwerfer-, Heck- | Einstellung 525 ab 
scheibenbeheizungs- und Bj. 9173 
Warnblinklampen-Schalter | alle Pkw alle übrigen 
a) 6-Zyl 

Schraubendreher-Einsatz 1502, 1602, ab Bj. 9/76 
6 mm, '/2” DI Antrieb, für 1802, 2002, un 
Innensechskantschrauben der 518,520,316, |Drehmomentschlüsse! DBP 

Antriebswellen 318, 320 mit Umschaltknarre, 

für Getriebebefestigungsschrauben | alle 4-Zyl 12" D Antrieb, 1-12 mkp 

für Bremssattelschrauben hinten |2500, 2800 

Vergaser-Werkzeugsatz, 
| 11teilig alle Pkw dito 2-20 mkp 
| 

dito 6-36. mkp 

Spezialschlüssel 13 mm 

dito 14 mm, 

für Solex-Vergaser, Steckschlüssel- | 1602, 

Einsatz für Verschlußstopfen 1800, 1802, 

der Hauptdüse (S 13 mm), Schwim-| 2000, 2002, In Verblgdung mit verschladenen 
mernadel-Ventil ($ 14 mm), Schrau-| 518, 520, Stackschlüssel- und Schrauben- 

bendreher füralle Düsen, besonders | 2500, 2800, je TS EIRSSzEN zum Yulzlahen 
Hauptdüse, für Schlitzschrauben und | 3,0, 3,31, von Schrauben, für die ein 
Leerlauf-Gemisch-Regulierschraube | 316,318,320 bestimmtes Anzugsdrehmoment 

| vorgeschrieben ist alle Pkw 
| Schraubendreher er alle Pkw 

zum Betätigen der Anreicherungs- |mit PDSI-, 

ventile in Solex-Vergasern PDSIT- 

Vergaser 
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Werkzeuge ürareitenen OPEL 


3000 


Apsistent Werkzeug-Sortimente cnouvanoum 


wahlweise für Werkzeugwagen 162, 166 TS, 171 oder 172HD 


Sertiment Fortsetzung HAZET 0-3000/105 Verchromt 
für Karosserie-Instandsetzung 645 Doppel-Gelenk- Betätigungswerk- 
a steckschlüssel zeuge %" D Antrieb 
InHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3000/46 Verchromt 39 10 TE 4 Sohwunggriff 16" 
450 Doppelmaulschlüssel 1915  Handfaust, | 915 __Schiebegriff 12” 
x7 x9 10x11 kräftige Ausführung, n “ 
12x13 14x15 16x17 7&x6 und 48x24mm || 7906 dito 200x24 mm BSR, SRRSEUNETERENON 
18x19 20x22 24x26 1916 Handfaust 740-6 _Kreuzmeißel 917-5 Verlängerung 5” 
27x32 74x60 mm, 200x8mm 8 ä ” 
FE 918 Verlängerung 10° 
630  Doppelringschlüssel 1917 dito 70x83 mm, 745-3 Durchtreiber8smm 920 Universalgelenk 
tief gekröpft 2a Höhe 42 mm 745-5 dito5mm 
8x9 10x11 12x18 1918 dito 106x656 mm, 7452-8 dito8mm 990-6 Schraubendreher- 
an A Höhe 25 mm Einsatz für Innenviel- 
720-5 Flachmeisel U 746-1 Körner 120x10, mm zahnschr. (ZN) M 6 
ZOO UN 1920 dito, Universal 7482-2 Splintentreiber 8 ae 
746-1 Kömer120x10mm 1922 _ dito, Diaboloform 115x2 mm 990-819 dito, lang, M& 
1926 _Löffeleisen 7483-3 dito 125x3 mm 990-10 dito M 10 
760-3 Universalzange 94” 28x18x130 mm 748b-4 dito 150x4 mm 990-1019 dito, lang, M 10 
1928 dito 60x30x200 mm 5 „  990-121g dito, lang, M 12 
834-1n Schraubendreherfür 41929 Ausbeul-Hebeleisen 760-3 Universalzange 9% een ae 
Vergaser, 25xdmm  jgg1  Biegeeisen 764 __Zündkerzenschlüssel small 
835-2n Schraubendreher 1932-1 Absetzzange 20,8 mm (!%s”) 1841 b-3 Langbeckzange; 
für Kreuzschlitz- jebogen, 8” 
mare ce 821-2 _Dreikant-Hohlschaber a 
Gr. 2 a Ya 
686.03: dio, kurze Form, ae 200 mm 1850-2 Kombizange 6 
SG2 Schlichthammer 832-in Bieanker Schrauben 1950-4 Plastic-Hammer 
Iicht- dreher 50x2,5 mm 105x35 mm 
836-1n Werkstatt- 194275 Schllentzund h 
Schr unendreher Spitzhammer 832-4n dito 100x4 mm oe ee 
100x5,5 mm 1949-1 Ausb laminz 834-1n. Schraubendrehertür. dreher für Innen- 
836-2n dito 125x6,5 mm RAT Vergaser, 25x4 mm sechskantschrauben 
836-3n dito 150x8 mm 2190 _ Braktiliste 23456 8mm 
2140-5 Hammer 500g 835-1n Schraubendreher 2100A dito Ya" A 
1850-2 Kombizange 61” 2154 Rollbandmaß 2m für Kreuzschlitz- - - 
schrauben, Gr. 1 2114 Spezialschlüssel für 
iment | 835-2n dito, Gr.2 Innenvielzahnschr. 
Bei One Wegen ee esen dis (XZN) M8+10 
@ y gi tn dito, kurze Form, Gr.1 2130 Drahtbürste 
0-3000/46 A6teilig 21 835-02n dito Gr. 2 
. 2140-2 Hammer 200g 
Sortiment 836-1n Werkstatt- 2140-5 dit: 
für allgemeine Instandsetzung Schraubendreher Ei 
Se = [2 en 2143 _ Gummihammer 
n ito x6,5 mm 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3000/105 Verchromt 836-3n dito 150x8 mm 2147 Fühlerblattlehre 
425-9 Sechskant-Steck- 610 Doppelringschlüssel, || 9002 Doppelsechskant- 2153-1 Autolichtprüfer 
schlüssel 9 mm gerade Einsätze 6-24 V 
R t &9 10x11 12x13 %" D Antrieb 
421-10 een, 14x15 16x17 18x19 BROHNAGI2 BR „215% Rollkandmsp,.2in 
&30 _ Doppelringschlüssel, 141517192224 21652 Hebeleisen 
450 Doppelmaulschlüssel tief gekröpft 27 30 32 
6x7 8x9 10x11 &7 8x9 10x11 || 900TZ dito,extratief, 1815 2170 Univ.-Bandschlüssel 
12x13 14x15 16x17 12x18 14x15 16x17 
18x19 20x22 24x27 18x19 20x22 24x27 
30x32 30x32 No. AN 
br = Fortsetzung rechte Spalte || 0-3000/105 | 105teilig 
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Normalwerkzeuge sransiena OPEL 


Werkzeug-Sortiment 
CHROM-VANADIUM 
3000 


für Opel Bedford-Blitz-Transporter (CF) 
und Opel Bedford-Blitz-Lastwagen (EJM/N) 


f 


No. 
ka 


0-3000/34 


Spezialwerkzeugsatz, 
34teilig 


Schraubendreher-Einsätze 
3090 


Ö 


für Innenvielzahnschrauben (XZN) 


Hülsen CHROM-VANADIUM 
Klingen SONDERSTAHL für höchste Beanspruchung 


sehr genauer Paßsitz 


Satz in 
Klarsichtbehälter 


Hülsen verchromt, 
Klingen stahlgrau 


INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3000/34 Verchromt 
450A Doppelmaulschlüssel Yax de Tex 2 
ax 9 'Msax/ıe 
Bla x 3a 25/32x "3116 
"18 x'öfı6 1x1"/8 
1W1Ex1"/a” A 
630 A Doppelringschlüssel Ya x She Tex 2 
tief gekröpft Yax%yıs 1Yaoxt!ııa 
Sex da 2Wlaaxt3jıc 
= je x'5/16 1x1"/8 
1!n6x1V/a” A 
850 A Sechskant-Einsätze as !/4 Sie" A 
1/4" D Antrieb 
900AZ Doppelsechskant- Ts "a 916 
Einsätze 19/32 Ss WIT 
12" D) Antrieb 4 We Te 
zn ALU ee 1 u 17717 
2100/9AP Winkelschraubendreher 
für Innensechskant- 
schrauben 5/64 332 Wi: 
in Plastic-Tasche Sla2 "6 Tja 
Satz bestehend aus: 'a She 3a" A 
_——— 


612-12x14 


—“ 


612-17x19 


SechskantSteckschlüssel 10mm, | 


Artikel/Anwendung Typ 


mit Magnet, für die tiefliegenden, 
oft noch heißen Befestigungs- 
schrauben des Ventildeckels, 
der Ölwanne und sonstigen ver- 


steckt liegenden Schrauben alle 


Offener Doppelringschlüssel 
12x 14 mm, 12 mm für 


Bremsleitungsverschraubungen Opel-Blitz 


dito 17x19 mm, 17 mm für 
Einspritzleitungs- 
verschraubungen 


Opei-Blitz, 
2100D 


615-13x15 


Starter und Blockschlüssel 
13x15 mm, 


13, mm für alle 
Befestigungsschrauben bis Baujahr 
der Kraftstoffpumpe 65 
Verstellschraube am Verteiler alle 
Befestigungsschrauben | 
der Lichtmaschine alle 
Befestigungsschrauben 
des Anlassers Kadett 
15 mm für alle, 
Befestigungsschrauben | außer 
des Anlassers Kadett 


Getriebeschrauben alle 


645-10x11 
ai 


645-13x15 


des Massebandes an der Karosserie 


| 15. mm für Befestigungsschrauben 


am Motorblock 


Doppeigelenkschlüssel 10x11 mm, 


10 mm für Befestigungsschrauben 
des Seitendeckels am Zylinderkopf 


des Verschlußdeckels für 
Nockenwelle 


des Ventildeckels am Zylinderkopf | alle 


dito 13x15 mm, 

13 mm für Befestigungsschrauben 
dos Verteilers 

des Thermostatgehäuses 


der Stützen für Kupplungsgehäuse 


der Lichtmaschine am Motorblock 


des Ansaug- und Auspuffkrümmers | 
am Zylinderkopf 
alle 
außer 
Diplomat 


des Kupplungsgehäuses 


Splintentreiber 4 mm, mit 
besonders langer Spitze, 
für Sicherungsstifte der 
Scheibenbremsbelagträger 


im Bremssattel alle 


No. | © 


8 


990-6, -8, -81g, -10, 


HT 10Lg, -12Lg, 2114 


550 


Anwendungen der einzelnen Werkzeuge siehe Tabelle Seite 129 


"[Gripzange 


beim Aufkleben 
der Dach-Außenhaut 
(Venyldach) 


zum Festspannen alle 


‚Zündkerzenschlüssel 
20,8 mm, 
mit Kugelgelenk 


alle 
außer 
Diplomat 
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Normalwerkzeuge srareitenn OPEL 
| 
FD 
no. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
774-2 Radmutternschlüssel = EICH Umschaltknarremit Gelenk, | 
/ | mm 2/8” D) Antrieb, 
ern mit Radkappenabzieher alle 
| und 
8820 ge Universalgelenk 
TION Kugeigelenkabziehe en 
z ugelgel r 8821-28 Verlängerung 28" 
# Gabelöffnung konisch Be.) er 
4 -22 mi N 
E > — Br Be in Verbindung mit 
785-3m Radabzieher 8802-13 Doppelsechskant-Einsatz 13 mm, 
für Bremstrommel Rekord © zum Aus-und Einbau | Kadett 
des Getriebes A+B 
= des Auspuftes alle außer 
Diptomat 
787-0 |Radabzieher zum Abziehen des Rekord In Verbindung mit 
| Schraubenrados für Vertölerantrfeb. |C+D, 880 Z-15 Doppelsschskant-Einsatz 15mm, Rekord 
Ind des Kurbeiwellens an zum Aus- und Einbau des AB,C,D, 
Kettenrades vom Kurbelwellen- | Ascona, Brleee nd Goitsbss Sommgz 
zapfen Commo- döre, 
Abrer Kapitän, 
Kapitän Admiral, 
A+B Ascona, 
F Manta 
des Scheibengelenkes Rekord D, n : 
[vom kenkgeiabe GEmNS des automatischen Getriebes alle, außer 
AoSR Diplomat 
Gegenstütz-vorichtung Schrauben der Kupplungs- Rekord 
glocke am Motorblock (8,C+D), 
Commo- 
dore, 
ST, 
in Verbindung mit Ascona, 
Innenauszieher zum Ausbaudes |RekordD, Matıkı 
Nadellagers für das 2:00D, Schrauben am Kupplungs- 
Getriebe-Hauptantriebsrad Commo- gehäuse am Motorblock Kadett 
in Verbindung mit doreB 
Innenauszieher für äußeres Rekord D, — - 
Nadellager aus Lenkgehäuse Commo- 880TZ-13 Doppelsechskant-Einsatz, 
een dereR extra tief, 13mm, 
ee — 8/8” [] Antrieb, 
Kolbenringzange zum Abnehmen für Einstellschraube 
und Aufsetzen der Kolbenringe derNockanwälle Kalle 
von 50-100 mm @ alle 
880 TZ-20,8 Zündkerzen-Einsatz, 
F 2 =, Doppelsechskant, 20,8 mm, 
Ventilfeder-Spannapparat Rekordc+D,|| oder mit Haltegummi 
mit gebogenen Backen, Manta, 880 MT-20,8 dito, Sechskant, DBP, mit 
zum Zusammendrücken der Ascona, Dauermagnet und Kunststoff- 
Ventiliedern Commo- ee Führungsbuchse 
SereB in Verbindung mit 
88166 Gelenkknarre Diplomat 
Kolbenringspannband zum Spannen 
\ der Kolbenringe 7, N 
von 50-100 mm & alle zusätzlich mit | 
8821-6 Verlängerung 6" alle 
| Kolbenring-Spannzange = ae 8 E 
zum Zusammendrücken der Kolben- 880 AMgT-5/s Zündkerzen-Einsatz, Sechskant, Bedford- 
ringe beim Einsetzen der Kolben A 5/8” = 16mm, DBP, mit Biitz CF 
in den Zyiinder, Dauermagnei und Kunststoff- 1,8und 
Spannbereich für Kolben Fühnungspichee 231 
von 70-100 mm & ae | ri 2 
Ventileinschleifer Kadett 8801 A-/16 Schraubendreher-Einsatz 
25mm A+B für Innensechskantschrauben Se”, 
ee pe) /8” OD Antrieb, Rekord D, 
Pe für Schrauben der Bremsbandein- | Commo- 
dito 30mm 8 [a+B Sy stellung em Automatio-Getriebe _ |dore B 
Bremsfederzange 900 AZ-’/i6 Doppelsechskant-Einsatz lie" A, | 
=; zum AbnahnänuindiEinsetzen. 3 1/2" D Antrieb, zum Betätigen Bedford- 
— der Bremsbackenrückzugfeder alle Er } oc feueschrauben es 
= 3 —|| 900 AZ-%/16 dito 9/16” A, für Schrauben am | 
Schlauchklemmenzange für Ansagen stsen Anssuceckel, 
Corbin-Schlauchklemmen an Auspuffkrümmer, Getriebe-Ein- 
Staubmanschetten der Lenkung Kadett und Ausbau. Diplomat 
900TZ-24 dito 24mm, extra tief, 
= = ic u 7” für Öldruckschalter alle 
Türfederzange 
für Federklemmen der 
Fensterkurbeln ale 900 TAZ-9/i6 dito, extra tief, ©1186” A, 


für Schrauben zur Befestigung 
der Auspuffrohre 


| Diplomat 


 Normalwerkzeuge srarmeitenn OPEL 


No. Artikel/Anwendung Artikel/Anwendung Typ 
986-5Lg |Schraubendreher-Einsatz5mm, | |Schraubendreher-Einsatz 
für Innensechskantschrauben, für Innenkeilprofilschrauben 
= %" D Antrieb, 180 mm lang, (RIBE CV) 5 mm, Y” D Antrieb Kadett 
z für Ventildeckelschrauben 2100D für Bremssattelschrauben |A+B 
986-8Lg dito 8 mm, 80 mm lang, fürhomo- | alle mit dito 6 mm, alle außer 
‚genetische Gelenke, für Entlüfter- | De-Dion- für Bremssattelschrauben Kadett 
schraube am Thermostat- Hinterachse, |ArB 
Gehäuse 2100D Zange 
986-8SLg dito, 120 mm lang, für Sicherungsringe 
für Nockenwellenlagerbock, Ansaug-| des Kugelgelenkes Bedford- 
und Auspuffkammer, im Lenker Bi 
für Lenkgetriebeflansch an Lenk- Tenez 
r ‚pezialzange | 
schraube (Scheibengelenk) 2100D Re STeherungaringe alle 
986-10Lg dito 10 mm, 140 mm lang, 
| für Zylinderkopfschrauben 2100D | 
900-6 ‚chraubendreher-Einsatz ARE U LEESNEN 
Blechkanten bei 
fürInnenvielzahnschrauben (XZN), Närosserie-Ropafablren 
ce | Be Be hralben ee Verbesserte Absetztiefe von bisher 
h ea 10 auf 12 mm! Dadurch auch bei 
agerführung am Kupplungsgehäuse | Opel-Blitz Schützgas-Lochplnktschweißung 
für Ölpumpendeckel 2100D zu verwenden alle 
990-8 dito M8 Oper-Blitz 2 TSchlag-Ausziehgerätfü 
Schrauben der Kettenrad- und alle en Si 
befestigungan derNockenwelle | Pkw außer 
|Diplomat 
SitzyoreiBlling, Diblatneh, auswechselbarer Kopf I 
retail | pi alle Pkw, 
am Liegesitzrahmen Admin für Scheibenwischer-Arme Bedford- 
Rekord 2,2 Blitz 
PAR ÜCKD Bakord 22, Winkelschraubendreher für 
am Kupplungsgehäuse ‚Admiral Innensechskantschrauben 2 mm, 
Schwungscheibe Kadett A+B für Schraube des Sperrstückes des 
Sitzverstellung auf Unterbau Olympia, BUCENarSgangen air 
Kadett A+B Knüppelschaltung alle 
Ölpumpe am Zylinderblockbei | dito 5 mm, für Verschlußschraube 
abgenommener Ölwanne des Benzintanks alle 
(eine Schraube nur HAZET2114) |Kadetta+B Sitzverstallung Bökord 
‚Ansaugkrümmer Dane dito 8 mm, Ölablaßschraube Kadett B 
en Sees EB dito 12 mm, Ölablaßschraube Kadett A 
(siehe auch 990-8 Lg) bis Bauj. 70 Spezialschlüssel 8x10 mm 
mar Se ir Innenelzahnschrauben (XZN) 
mm: 
Schrauben am Olymat RekordA+B Ölpumpe am Zylinderblock bei 
| ölfiiter am Zylinderblock Kadett A BE OEneN Ölwanne - Kaas 
chrau 
990-8Lg dito M 8, lang, Befestigungs- 
schrauben Ölfilter am Lkw, Ba Reden NSckohWeND 
| Zylinderblock ‚Admiral Wasserpumpe und Stirndeckel alle ab 
a Kraftstoffpumpe [Kapitän A am Motorblock Baujahr 65 
am Zylinderblock |Rekord A, | Auspuffkrümmer für eine Schraube |Kadett A+B 
ee = Kedett AB Halteplatte ‚Admiral A, 
era an Hr Es für Nockenwelle Rekord A 
Bons 090-8 Yerblenden KadettA+B _ 110. mm; Wasserpumpe a. Motorblock| Kapitän A 
Auspuffkrümmer für verschiedene Bandschn en zn et 
Schrauben nur HAZET 990-8 Lösen und Anziehen Manta und 
bzw. HAZET 2114 verwenden Kadett A+B as Aasohe: 
is 
Wasserpumpe Rekord C | 
990-10 dito M 10, Befestigungsschrauben |Kapitän A, Abe 
Motoraufhängung Rekord A Ölfiterschlüssen, 
Pi am Motorblock bei Commo- 4" OD Antrieb, 
ausgebautem Motor dore verstellbar alle 
| Zylinderkopf am Zylinderblock KadettA+B, von 65-110 mm ® 
| Olympia 
Schrauben am Olymat |Rekord & S 
ABC 2191 K/12 Doppelbördeigerät, Bedford- 
990-1019 dito M 10, lang, für Befestigungs- | 12teiliger Satz Blitz 
er schrauben Bremsscheibe alle 
990-1219 dito M 12, lang, Opel-Blitz, 
Zylinderkopfschrauben \alle Pkw 
ee una || 2582 Nachstellhebel für Hinterradbremse | Bedford- 
|Diplomat als Bu 


Anstelle der aufgeführten Schraubendreher-Einsätze HAZET 990 lassen sich auch die entsprechenden Winkel- 


schraubendreher für Innenvielzahnschrauben (XZN) der Serie HAZET 2111 verwenden. 
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Normalwerkzeuge sraneitenan OPEL 


No. | Artikel/Anwendung Typ No, Artikel/Anwendung Typ 
Spezialschlüssel 17 mm, - 4514 - Spezialschlüssel für - [opeiBiitz 
für Einspritzleitungs- Opei-Biitz, \  |Befestigungsschrauben des u. alle Pkw 
Verschraubungen 2100D N |Koler Vanpesere an mit Solex- 

Pe Ansaug-Krümmer Vergasern, 
=r — insbes. fi 
Doppelsechskant-Einsatz 27 mm, \ a 
%” © Antrieb, für Einspritzdüsen, 281, = 
besonders hinterdreht zur Aufnahme Manchinent 
KdecHlcktaufeghirchen eıson Verteilerschrauben zum Einstellen 
ee a: des Zündzeitpunktes alle Pkw 
Vergaser-Werkzeugsatz, — — 
Ira {| FR 4515 Schraubendreher für alle 
| Anreicherungsventile Fahrzeuge 
E \ |in Solex-Vergasern mit PDSI-, 
| PDSIT-u. 
DIDTA- 
| \ | Vergasern 
6121 CT |Drehmomentschlüssel DBP 
er ein mit Umschaltknarre, 
Spezial-Schlüssel Kadett 8, %"D Antrieb, 1-12mkp 
S 13mm | Rekord- 
| 
en [17,221 
für Solex-Vergaser dore 281, 
Steckschlüssel-Einsatz Lkw ab oder 
für Verschlußstopfen | Sept. 65, 6122 CT dito 2-20 mkp 
der Hauptdüse (S 13 mm) | Ascona, f 
für Schwimmernadelventil ($ 14mm)| Manta 1 
Schraubendreher | Kapitän, 1 
zum Aus- und Ein- ‚Admiral, DE > 
schrauben der Hauptdüse \Kadett&, || 6128 CT dito 6-36 mkp 
(auch für andere Rekord- 
Düsen zu verwenden) 17, 221, 
für verschiedene Schlitzschrauben | Commo- h 
zum Einstellen der Leerlauf- \dore 2,51, h Verbinduing rnit verschiedenen 
Gemisch- und -Regulierschraube Lkw ab R Steckschlüssel- und Schrauben- 
|Sept.65, dreher-Einsätzen, zum Anziehen 
Aecaae von Schrauben, für die ein 
Manta bestimmtes Anzugsdrehmoment 
| 2 | vorgeschrieben ist alle 


Eee Werkzeuge siraneitenan PORSCHE 


Assistent 


HAZET 0-3300/119 Verchromt 


Fortsetzung 


835-1 n Schraubendreher für 986-819 Schraubendreher-Einsatz 
schlitzschrauben, Ya" D Antri 
3300 Werkzeug-Sortiment More aeöltzachtauhen, EEE 
CHROM-VANADIUM 8520  dieGr.2 a schrauben, 8 mm, lang 
= 835.31  dito,Gr. 86-1015. dito 10m 
für Werkzeugwagen 162 * en 
Baean. » Werkeisikkefreihen: 1801-2 Seitenschneider 67 
dreher 150x8 mm 18162 Flachzange 6%" 
836-5n dito 200x18 mm 
Zangen für Sicherungsringe 
8808 _Sechskant-Einsatz 184682 innen, gerade 
2 Antrieb 1846c-2 außen. gerade 
a ER Einsätze (9942 außen. abgewinkeit 
Joppelsechskant-Einsätze $ dr 
Wr Antrien 1850-3 Kombizange 7% 
10 1012 1950-3 _ Plastio-Hammer 
13 14 15 17 100x32 mm 
880MgT Zündkerzen-Einsatz,6kt, 1976 Magnetischer Sucher 
mit Dauermagnet 2100 Winkelschraubendreher 
und Kunststoff-Führungs- A Ieaen 
Buehae, DBR, schrauben 
%" D Antrieb, 20,8 mm a 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3300/119 Verchromt el 2122-10 Flachteile 10° 
Et ie et: = 2140-2 _Schlosserhammer 2009 
330 Doppelmaulschlüssel, klein 731-3 Flachmeißel 1 IIESÄNRRENILES 0) 21405 dito 500g 
5x6 6x5,5 125x12 mm SE Unversalgeienk. 2143 Gummihammer 
11x12 13x14 731-5 dito 150x165 mm 8821-3 Verlängerung 3” 2147 Fühlerblattiehre, 20 teilig 
450/8Rd Doppelmaulschlüsselsatz 741-3 Kreuzmeißel 8821-5 Verlängerung 8° 2150 Reißnadel 
a, Ex 10x11 140x6x12 mm 8821-8 Verlängerung & 2153 Prüflampe 6-24 Volt 
1x0 20822 7464 Durehtraiber 002 Doppelsschskant-Einsätze 2156 Rollbandmaß, 2m 
im „Remscheid"-Halter 120x4 mm 1%" D Antrieb 2160 Ölkännchen 
7456 dito 120x6mm 7 190 22 2 
soo Ring-Maulschlüssel, lang a 2613-274  Maulschlüssel, oinseitig, 
6 8 9 10 12 18 14 7462 Körner 120x12mm 27 mm, gerade 
15 16 17 18 19 20 22 7480-4 _Splintentreiber 150x4mm Betätigungswerkzeuge ” 
a ; a Rs nes 2561 Doppetringschlüssel 
760-3 Universalzange 9% E 21x86 mm 
n ke 821-1 Dreikant-Hohlschabe es EN ae 2584 Schraubendreher-Einsatz 
812. Orfene Doppefingschlise Dreikant Hohlschaber S16SP _Umschaltknarre 10%” Schraubendreher-Einsa 
xı1 1axı x 917-3 Verlängerung 8" schrauben, '%” [1 Antrieb, 
60 Doppelringschlüssel, NER Eee 918 Verlängerung 10° ömm 
Hefgekmöpft us 880Sn dio 128x08mm 920 Universalgelonk 4514 Spozlaschlüssel 
17x19 19x22 8522n _ Elokfr,Schraubendrehor ez ÜNSTORNEIGER, 
845 Doppel-Gelonk- IS PER BRN, 
steckschlüssel 834-1n Schraubendreher für No. Sortiment 
10x11 12x18 Vergaser, 25x4 mm ohne Wagen ko 
Fortsetzung rechte Spalte 0-3300/119 119teilig 18,5 
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Normalwerkzeuge sr areitenen PORSCHE 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
425-14 Sechskant-Steckschlüssel 14mm, 9002-8 Doppelsechskant-Einsatz 8mm, 
für Feststellschraube 1" D Antrieb, 
an Scheibenwischerarmen 911,914 9 für Zwölfkantschraube am 911 Sport- 
Drehmomentwandler automatic 
612-10x11 Offener Doppelringschlüssel i 900TZ-30 dito, extra tief, 30mm, 
10x11 mm, | für Dehnschraube am Getriebe 911,912 
für Schrauben an der Bremsleitung |911,914 = 
| 
612-14x17 dito 14x17 mm, 
für Schrauben an der Ölleitung 911 986-6 Schraubendreher-Einsatz 6 mm 
612-17x19 dito 17x19 mm, SEND: f 
ah ea |für Innensechskantschraubenan \911 bis 
|an der Einspritzpumpe Ot1E.9118 |der Gelenkwelle der Hinterachse | Baujahr 70 
625-17x19 Doppelringschlüssel,flachgekröpft | 986-819 [dito 8 mm, 80 mm lang, R 
17x19 mm, I} für Schrauben an der Gelenkwelle 
» | 17 mm für Getriebeöl-Einfüll- und der Hinterachse, 
er Ablaßschraube |911 für Schrauben am Wärmetauscher |911 
e 19 mm für Motoröl- t1ab | 
Ablaßschraube Baujahr 70 
E 986-1019 dito 10 mm, 140 mm lang, 
748b-4Lg |Splintentreiber 4 mm, mit für Zylinderkopfschrauben om 
besonders langer Spitze, für | 
Sicherungssäifte der Scheiben: 990-6 |Schraubendreher-Einsatz M 6, 
bremsbelagträger im Bremssattel jalle | Er Antrieb, für Innenvielzahn- 911 Sport- 
Kinelhelenkanzlähar Pr schrauben (XZN) an der Kupplung automatic 
Gabelöffnung konisch 
18-22 mm alle 990-8 to M8 
ee = für Schrauben 
Ventilfeder- an der Kupplungsdruckplatte 911 
Spannapparat alle 
der Türscharniere 911,912 
am Türschloß 
ı | an der Gelenkwelle | 
= der Hinterachse 914 
7940-3 Kolbenring-Spannzange, | 
verstellbar von 990-12 dito M12 
ne Be er 70-100 mm Kolben-@ alle für Schrauben 
sr jan der Schwungscheibe ar 
798 Schlauchklemmenzange für To11 sport- 
selbstspannende Schlauchklemmen |automatic | gg4-g IS acbSnOrcheFEIENIE 
E eo %" D Antrieb, 
0% ne für Innenkeilprofilschrauben 
(RIBE CV) am Bremssattel 
= der vorderen Scheibenbremsen 911 
880 MgT-20,8 | Zündkerzen-Einsatz, 6kt., 
| 20,8 mm, DBP, %" D Antrieb, 
mit Dauermagnet und Kunststoff- 991-8 auMe Bi 
e I} für Schrauben am Bremssattel ältere 
Führungsbuchse 
‚ der vorderen Scheibenbremse [Typen 
in Verbindung mit 
8816 P Umschaltknarre 8” | 
991-10 dito M10 
für Schrauben am Stoßfänger 91 
Verlängerung 3” 
993-8 Idto 8 mm, mit Zapfen, 
Verlängerung 5” Y* DO) Antrieb, für 
* 356A,B,C, Pe) \Innensechskantschrauben (RIBE CS) 
Universalgelenk 911,912 Ider beweglichen Schale 
‚am Stoßdämpferbein 1911,912 
Gelenkknarre, kurz 1000-30 Sechskant-Einsatz 30 mm, 
1%" OD] Antrieb 
mit ‚der 
Ni 3 11,914 nn 
Neröngeniie 23 640-30 Einseitiger Ringschlüssel30mm 911,912, 
für Achsmutter an der Hinterachse Bi 
ER 
Schraubendreher-Einsatz 5 mm, | 
| %* D] Antrieb, 
für Innensechskantschrauben 
der Kipphebelachsen = == 
1056 Sechskant-Einsatz 36 mm, 

a < = %" D Antrieb 356A,B,C, 
dito 8 mm, für Innenvielzahn- . » 
schrauben (XZN) an der > für Hohlschraube am Schwungrad |912 
Gelenkwelle der Hinterachse 914 
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Normalwerkzeuge sr aneitenen PORSCHE 


| 
No. Artikel/Anwendung | Typ No. | Artikel/Anwendung Typ 
184642 Zange 2584 _ |Schraubendreher-Einsatz 6mm, = 
für Sicherungsringe |" D Antrieb, für 
im Getriebe 911,914 Br Innensechskantschraubenan der |911 bis 
| Gelenkwelle der Hinterachse Baujahr 70 
s | 
1932-1 | Absetzzange für Karosserie- = 
Instandsetzung > 
Verbesserte Absetztiefe T-Grift-Schlüssel 
von bisher 10 auf 12mm! 10mm, 
Dadurch auch bei Schutzgas-Loch- |für Schrauben 
punktschweißung zu verwenden [alle der Ölsiebbefestigung 9 
1966-1 Schlagausziehgerät Zu 
für Scheibenbremsbeläge | 
vorn und hinten 9 ı = I 
Schraubendreher-Einsatz 8 mm, 
vom 914 %" OD Antrieb, 100 mm lang, 
für Innensechskantschrauben am 
= en Wärmetauscher 9 
2100-04 Winkelschraubendreher 
amm, 
— für Innensechskantschrauben 
@ zum Drehen der Koibenrückstell- |Spezialschlüssel 13mm, 
schraube an der hinteren } |ÜrBereetaungsschrauben 911241, 
Scheibenbremse 914 der Zündverteiler 914 
2100-06 dito 6 mm, für Feststellschraube 
am Vorderradlager 911,914 2 
2100-10 dito 10. mm, 911 bis 
für Motoröl-Ablaßschraube Baujahr 70 DrekmorenGehllssstinER: —— 
mit Umschaltknarre, 
2100-08Lg dito 8 mm, lange Ausführung, zum Pe AnteB. 012 har: 
Betätigen der Innensechskant- f 
schrauben am Wärmetauscher 91 
= dito 2-20 mk 
Winkelschraubendreher 8 mm, i a 
für Innenvielzahnschrauben (XZN) 
am Türschloß 9 
| 
| dito 6-36 mkp 
Universalbandschlüsse, =; 
bis 160 mm @ 
in Verbindung mit verschiedenen 
Steckschlüssel- und Schrauben- 
an | dreher-Einsätzen zum Anziehen 
; von Schrauben, für die ein 
2372] ns bestimmtes Anzugsdrehmoment 
KA eN , \vorgeschrieben ist alle 
\ | 
oder | 
2171-2 dito mit Hebel, | 
zum Abschrauben 
der Öffiter ER) 
'Zündkerzenschlüssel In 
20,8 mm, verstellbar, 
in Verbindung mit 
Gelenkknarre, kurz, 
%" D Antrieb 911,914 
Spezialschlüsse, BCM lab 
13mm, Baujahr 
für Ventileinstellung 1975 HAZET 1966-1 zum Ausziehen von Scheibenbremsbelägen 


Werkzeuge srareienna FORD 


BEE Asintert 


3400 Werkzeug-Sortiment 


CHROM-VANADIUM 
für Werkzeugwagen 162 


für 
FORD-Pkw 


3400 


1 Aistert 


CHROM-VANADIUM 


Werkzeug-Sortiment 


für Werkzeugwagen 172HD 


für 

FORD-Lkw 
Transit, 

A-Serie, 

N-Serie, 
Transcontinental 


INHALTSÜBERSICHT 


HAZET 0-3400/78 Verchromt 


INHALTSÜBERSICHT 


HAZET 0-3400/158 Verchromt 


329-5 Geißfußschlüssel- 9002 _Doppelsechskant- 179-8 Schraubenschlüssel 8", S00AZ dito 
Einsatz 19 mm, Einsätze verstellbar 38 Te 2 nel 
%* D) Antrieb, %"O Antrieb 179-18 dito 18” 1932 Is Ye 34 
für Ventileinstellung 8 10 11 13 14 15 n n 25/95 1%yı6 7/8 Töfıe 
16 17 19.22 24 600 Due Meueen ae lest Area UB 
425 A-% Sechskant- Batkiginatwerkzsuge en 1316 11larıa 
Steckschlüssel "Cl Antrieb 5 
K"A k 12 13 14 17 19 22 Betätigungswerkzeuge 
915 Schiebegriff 12” 24 27 30 32 36 1/2” DI Antrieb 
soo Ring-Maulschlüssel, 916 SP _ Umschaltknarre 10%” 0A dito er 91 Schwunggriff 16\/2” 
lang 17-3 Verlängerung 3" la Ss Ms 76 914-15 Gelenkgriff 16” 
Baar. a er 2 he Se 16 915 Schiebegriff 12" 
12 13 14 15 16 17 2 a 34 '3hıe 7/a "16 916SP  Umschaltknarre 1094" 
18 19 22 24 918 Verlängerung 10° 1 1'/ıs 1/8 11a 917-3 Verlängerung 3” 
in Er 920 Universalgelenk 1/6 1%/e 17Ie 11/2"A 917-5 Verlängerung 5" 
tene 3 " 918 Verlängerung 10" 
Doppelringschlüssel 986-6 Zeteal eg Kae 652 Reifenheber 24”, 2 St. 28 ee elek 
11x13 12814 10x18 a" D Antrieb u E EDS erralpegcenen 
i für Innensechskant- = insatz 13x2 mm 
> eh schrauben, 6mm Te ER Cd 986A _Schraubendreher- 
10x11 13x15 986-819 dito 8mm, lang = Tauon Be Einsatz für Innen- 
14x17 19x22 ANUN sechskantschrauben 
991-6 Schraubendreher- 748b-4 dito 150x4 mm EN 
7304 Flachmeißel Einsatz 748b-6 dito 150x6 mm 988-3 _ dito für Kreuzschlitz: 
150x20 mm %" D Antrieb 748b-8 dito 150x8 mm Schadkanmire 
für Innenkeilprofil- 2 A r PARSE, 
7462 Körner schrauben (RIBE CV), re erzaae e 91a” 1801-3  Seitenschneider 8° 
120x12 mm M6 war en g Zangen 
} en Kae remsfederzange für Sicherungsringe 
748b-4 Splintentreiber 821-2 _Dreikant-Hohlschaber 1846 a-2 innen, gerade 
150x4 mm 1801-2 _Seitenschneider 61” 200 mm 1846 c-2 außen, gerade 
Var Zangen D 1847-2 Spezialzange für 
u NT für Sicherungsringe ed Wellensicherungsringe 
796 Bremsfederzange 1846-2 innen, gerade ee 1850-3 Kombizange 7'/a” 
1846b-2 innen, abgewinkelt % 1953-7 Kunststoff-Hammer 
882-2n Elektr.-Schrauben- a 835-2n Schraubendreher osx eo mm 
dreher 75x2,5 1846c-2 außen, gerade für Kreuzschlitz- 880 Metallsäge 
» 1846d-2 außen, abgewinkelt schrauben, Gr. 2 A en 
834-2n Schraubendreher für 3 835-3n dito, Gr.3 2100 Winkelschrauben- 
Vergaser, 25x6,5 mm 1850-3 _Kombizange 7%.‘ 835-4n dito.Gr.A dreher für Innen- 
- . 4 sechskantschrauben 
835-1 Schraubendreherfür '9%1°3 Nylomklammer 835-01 n dito, kurze Form, en 
Kreuzschlitzschrauben, Gr.1 ren) 
Gr.1 2100-04 Winkelschraubendreher || 836-1n Schraubendreher 
er.2 für Innensechskant- 100x5,5 1214 1719 
SEEN EIER schrauben, 4 mm 836-3n dito 150x8 mm A FE 
835-3n dito, Gr.3 2100-08 dito8mm 836-5n dito 200x13 mm 6 Tia2 Na a2 
2111-06 dito, für She 38 The 12 
836-1n _Werkstatt- Innenvielzahnschrauben || 835PZD Schraubendreher 96 SB 314” A 
Schraubendreher (XZN),M6 für POZIDRIV-Schrauben, 2420-10 Rundfeile 10" 
N ul DD a 2122-10 Flachfeile 10° 
836-2n dito 125x6,5 mm 2131 Zündkerzenbürste 2n dito,Gr.2 2123-10 Dreikantfeile 10” 
836-3n dito 150x8 mm 2140-5 Hammer 500g an dito, Gr.3 2130 Drahtbürste 
Ale Henke, Ant 2140-2 Hammer 200 9 
88072 Doppelsechskant- Sun Bteilig in 900Z Doppelsechskant- 2140-10 Hammer 1000 9 
En Sn Einsätze 2147 _ Fühlerlehre 
ABI er zıgt Aachen 1/2” D) Antrieb 2150 Reißnadel 
20: 3421 Spezialschlüssel 10 11 12 13 14 15 2156 Kabelmesser 
8816G Gelenk- urBremssnetzllung 16 17 18 19 20 21 2160 Ölspritzkännchen 
Umschaltknarre 11" 3429 __Ventileinstellschlüssel 22 23 24 26 27 28 2175-1 Parallel-Schraubstock 
3%" D Antrieb 15mm 3 32 2175-11 Unterlegscheibe dazu 
i 
Ne Sortiment 53 Sortiment 
x ohne Wagen ka ohne Wagen 2 
0-3400/78 EI 11 158 teilig 45 


133 


Be 


Werkzeuge sirareitenn FORD ] 


Spezialschlüssel No. Artikel/knwendung Tvp 
CHROM-VANADIUM 
3421 Ur Bremseinstellung | 425 A-3/16 Sechskant-Steckschlüssel 16" A | 
.= für Schrauben der 
3422 1 = Starterklappenbefestigung 
am FO MO CO-Vergaser | alle Pkw 
| 
x nn nd 
612-10x11 Offener Doppelringschlüssel 
> | 10x11 mm 1} 
— \ 11. mm für Bremsleitungs- 
Ss verschraubungen alle Pkw 
" «a r | 
No. für L- zz 612-12x14 dito 12x14 mm 
per zur = 14 mm für Bremsschlauch- 
3421 le 270 300 verschraubungen alle Pkw 
= FORD- ak. = 9 | 7 
3422 Tara At =omm | 270 250 || 612-16x18 dito 16x18 mm Transit, 
ea ri 18. mm für Einspritzleitungs- Diesel 2,4 1, 
NHazerj Ventileinstellschlüssel verschraubung Lkw mit 
CHROM-VANADIUM I Dorset- 
3429 Srff um 360° schwenkbar | Wotor, 
612-19x22 dito 19x22 mm Capri, 
329-5 19 mm für Spurstangenschrauben | Escort, 
Taunus, 
Consul 
; 22 mm dito Granada 
in Verbindung mit | 
m . 612-24x27 dito 24x27 mm 
@eißfußschlüssel-Einsatz 27 mm für Einstellschrauben Consul, 
2" D Antrieb an der Zugstrebe Granada 
612A-ax?/ıc dito Yax7lio” A 
612A-1/2x9/16 dito Yax9ı6” A Lkw- 
A f für Verschraubungen der Trans- 
und Drehmomentschlüssel HAZET 2590, | Kraftstofflitungen an 
bis 6 mkp 7 | 5 
Anwendung: Typ: 615 A-9/16x°/s | Starter- und Bloekschlüssel Lkw- 
für Ventileinstellung alle OHC-Motoren, insbesondere mit -——— | Sr1ex®ls” A Trans- 
Weber-Register Vergasern 7 für Kompressorbefestigung continental 
No S + 3 
mm mm 9 
3429 15 200° 60 Öldienst-Schlüssel 1 
329-5 19 125 190 zum Lösen und alle Pkw 
= = Anziehen der Ölstopfen alle Lkw 
I Haz erj Spezialschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
3472 640-55 | Einseitiger Ringschlüssel 7 
55 mm 
Lkw 
ee a IR mit A-, N-Serie, 
ir Schlitzmutter des Schalt! Escort, Te , Capri, je 
beiFahrzeugen mit Knüppelschaltung Gonaul,@ranada 640-4655 Aufsteckrohr Trans 
> =. | für Rockinger-Kupplung continental 
3472 I 110 3 = = Dem | 
RE T 748b-41g Splintentreiber 4 mm, mit 
Schraubendreher-Einsätze besonders langer Spitze 
für Innensechskantschrauben, | für Sicherungsstifte der 
3490 Innenvielzahnschrauben (XZN) und _— Scheibenbremsbelagträger 
Innenkeilprofilschrauben (RIBE CV) im Bremssattel alle Pkw 
Hülsen SEEN = 
Klingen SONDERSTAHL für höchste Beanspruchung 762 Zündkerzenschlüssel 
mit Kardangelenk und alle 
Stecker, 20,8 mm, Reihen- 
1/2” D Antrieb motoren 
nei 
762A dito, 5/8” A Fiesta 
719-3 | Ausdrücker, 27 mm Öffnung, | Lkw- 
für Spurstangenköpfe N-Serie 
Satz ig 
in Klarsichtbehälter Hülsen verchromt, Klingen stahlgrau je 
°° 779-420 ‚Ausdrücker-Grundkörper, 
No. fi 38 mm Öffnung, [8% 
3490/6 |986-81g, 990-6. -8,-14,991-6,-8| 500 mt Trans- 
Anwendungen der Einsätze siehe Tabelle Seite 135 und 136 77911 Spindel für Spurstangenköpfe Socimeniel 
mes a | 
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 Normalwerkzeuge srarveitenen FORD 


Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
Kugelgelenkabzieher 850-3 Sechskant-Einsatz 13 mm 
Gabelöffnung konisch | 1/4” ©] Antrieb 
18-22 mm |alle Pkw & 
Zweiarmiger Universal m f in Verbindung mit 
Radabzieher 869 Universalgelenk 
SW 160 mm 
ST 150 mm alle Lkw 
und 
E I 868 Verlängerung 6" Transit 21, 
Impaguszienen = für Verteilerhalteschrauben Consul, 
für Führungslager der Mer? zum Einstellen des Zündzeitpunktes | Granada, 
Antriebswelle N-Serie am Essex-Motor Capri31 
dito für Führungsiager Lkw I —— — ———- —, 
Arab e Kran 880 2-11 Doppelsechskant-Einsatz 11 mm 
| mit ntinental 8“ D) Antrieb, für Schraube 
mit Ka 
n der Getriebeverlängerung 
‚Gegenauitzyorrichtung =} am Gehäuse des Taunus, 
Borgwamer-Getriebes Capri 
In 1 880 TZ-20,8 ’Zündkerzen-Einsatz 20,8 mm 
Kolbenringzange für Lkw-Transit, Doppelsechskant, extra tief, 
ii i 2/8” D Antrieb 
| Kolbenringe 50-100 mm ® A-Serie, e 
| Trans- 
continental || oder 
dito 110-150 mm @ Trans- 880 MgT-20,8 Zündkerzen-Einsatz, 6kt., 20,8 mm, 
|continentai DBP, mit Dauermagnet und 
E => Kunststoff-Führungsbuchse 
Kolbenring-Spannband Lkw-Transit, in Verbindung mit 
SW 90-175 mm & A-Serie, 8816G Gelenkknarre 11” 
80 mm hoch Trans- ’ 
continental und 
| dito SW 90-175 mm @ Trans- 8821-6 Verlängerung 6” alle Pkw 
165 mm hoch | continental = 
en — | 
Kolbenring-Spannzange | in 
für Kolbenringe 70-100 mm & alle Pkw 
880 AMgT SEE Sls"A Fiesta 
| Schraubendreher =, = => 
880 MgT-20,8 'Zündkerzen-Einsatz, 6kt., 20,8 mm, |Lkw- 
Beraben dee DBP, besonders gut unter der Transit, 
3a” D Antrieb Drehstromlichtmaschine und 
(1, Zylinder) anzuwenden ArSerie 


in Verbindung mit 


Verlängerung 3" 900-19 Sechskant-Einsatz 19 mm 
\ 1/2” O Antrieb alle Pkw 
ne 3 für Zylinderkopfschrauben und 
Umschaltknarre 8” an V-Motoren Transit 
| 9002-30 2 |Doppelsechskant-Einsatz 30 mm 
"12" D) Antrieb 
Schraubendreher-Einsatz 9 für Stabilisator Lkw- 
1/2” DI Antrieb. an der Hinterachse N-Serie 
A I 

in Verbindung mit 900 AZ-1?/16 dito 13/18” A 

Verlängerung 3 für Federgehänge 

und | Transit21, || 900TAZ-"5/16 dito, extra tief, "/16” A 

Umschaltknarre 10%/4” Consul, für Federbügel vorn, Schrauben 

für POZIDRIV-Schrauben des Granada, —,, am Differential-Gehäuseträger, Lkw- 
Ventildeckels am Essex-Motor Capri31 = Ölablaßschrauben am Motor N-Serie 

STE Ben Eee 986-6 Schraubendreher-Einsatz 7 
\ 1/2” DI Antrieb, 6 mm 
[a für Innensechskantschrauben 
| der Stirndeckel und der Ölwanne |Diesel 2.41 

Schraubendreher-Einsatz 

en 986 A-3/8 dito 2/8” A 

für Innensechskantschrauben Lkw- 
|in Verbindung mit der Stoßfängerbefestigung N-Serie 
| Verlängerung 3” 
986-819 dito 8 mm, 80 mm lang, 


für Befestigungsschrauben 


und Pki 
esp ne enältensra1o8paR ER na der Bremsscheibe alle Pkw 
— für POZIDRIV-Schrauben des < | 


Ventildeckels am Transit Granada ab 


| Diesel-Motor 2,4 1 2,4 | Diesel der Antriebswellen 2,31bis31 
| 
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Kerr Normalwerkzeuge 


fürArbeitenan FORD 


—— 
| 
No, Artikel/Anwendung | m No. Artikel/Anwendung | m 
990-819 | Schraubendreher-Eins. 1/2" D Antr., [1832-1 ‚Absetzzange Ve 
\M8, 100 mm lang, zum Absetzen von Blechkanten 
für Innenvielzahnschrauben (XZN) | Transit bei Karosserie-Reparaturen 
e an den Türschlössern 12MP4 VelbsessriäsApeutiefalvon | 
der Ölpumpenbefestigung alle bisher 10 auf 12. mm! 
OHC-Motore) | Dadurch auch bei Schutzgas-Loch- 
990-1219 dito M 12, 100 mm lang, alle | punktschweißung zu verwenden alle 
der Zylinderköpfe OHC-Motore | x I 
990-14 dito M 14 1966-1 Schlag-Ausziehgerät 12 M, 15M, 
Pr =) zum Einstellen der Vorderache |12MPA4, für Scheibenbremsbeläge 17M, 
2 (Dreieckslenker) 12MP6 17 MIS, 
ERS 20 M, Capri, 
Anstelle der aufgeführten Schraubendreher-Einsätze HAZET 990 lassen [can 
sich auch die entsprechenden Winkelschraubendreher für innenvielzahn- Granada. 
schrauben (XZN) der Serie HAZET 2111 verwenden | 
- 1966-2 dito Escort, 
991-6 Schraubendreher-Einsatz |17MP3, | Capri, 
"/2” DI Antrieb, 12MP4 Taunus 
Pe 3) für Innenkeilprofilschrauben \neues | jke: 
(RIBE CV), M 6, Modell, 2126A | Gewingefeite il 
der Türschlösser 17 M, 20M a für UNF-und UNG-Gewinde 
ab 
11-24 Gang/Zoll Ile Li 
| Baujahr 64 E el 
991-8 dito M8, 12MP4 Fühlerblattlehre >= 
der Türschlösser altes Mod., Bteilig 
>, re 17 M. 20 M für Ventilspielmessung alle 
993-8 | Schraubendreher-Einsatz 8 mm, 
"/2” D) Antrieb, 
her mit Zapfen, für Innensechskant- — 
|schrauben (RIBE CS) Montagegabel | | 
| ‚gegabel 
D | der Bremsscheiben P4P6 27 mm Gabelöffnung | 
1000-30 Doppelsechskant-Einsatz Sat SpurstangonKopfa Nesetie 
30 mm, 9/4" D Antrieb, Lkw- = en! 
für Federbolzen N-Serie Ölfiiterschlüssel alle 
bis 160 mm 8 Lkw 
1000-36 | dito 36 mm Lkw- 
für Federbolzen N-Serie u. | 
Trans- 
continental | 
1000 AZ-'3/16 dito Y5/18"A Lkw- = | 
für Steckachse N-Serie u. || 2171-1 Ölfiiterschlüssel, | 
Trans- \ 72” DI Antrieb, 
continental 65-110. mm 8 alle Pkw 
1000 AZ-1'1/16 \dito 111/18" 
| für Spurstangenhebel am | 
Achsschenkel und für Lkw- ur 
| Lenkstockhebel N-Serie = —— = 
1000 AZ-17/s | dito 17/8"A 2181 Rohrabschneider 
| für Ritzelmutter (Achse) und für |Lkw- BI NEE LH OO WangeSsahl.zühre 
Nockenwellenzahnrad N-Serie von 4 bis 16mm Außen-@ alle Lkw 
|für Lenkstockhebel Lkw-Trans- r —— 
continental || 2505-: ‚Zündkerzenschlüssel 
| | 20,8 mm, verstellbar, 
1000 AZ-2!/4 dito 21/4”A | Lkw- mit Stecker 
für Hinterachse |N-Serie 
1000 TA-13/16 Sechskant-Einsatz, lang, 19/16" A |Lkw- 
für Radmuttern |N-Serie u, 
Transcont. || oder N | 
— = 2505-2 dito, 3/8” D) Antrieb Taunus, 
1100 AZ-1?/8 Doppelsechskant-Einsatz BL Eun ei 
1718" A, 1" D Antrieb, Gnade 
für Achsantrieb Tandem F 
1100 AZ-2'/a dito 21/a"A —— = = = 
für Hinterachsantrieb 3830 le 5 
e. $ a en mm Außenvierkani 
1100 A-23/a Sechskant-Einsatz 29/4” A Iikw Trans 10 mm Innen-Doppeivierkant 
» für Getriebeantrieb | ontinental |für Öleinfüll- und Ablaßschraube |iikw- 
1846b-2 Zange Rirsieherungsringaen an der Eaton-Hinterachse NSerie 
__ | Welle-Hinterachsverlängerung Ölablaßschraube am Motor Lkw- 
En | und der Consul, |und der Lenkung ASerie 
Antriebswellenflansche Granada Bremesinstellöchrauben Lw- 
1846 0-2 dito, N-Serie 
für Sicherungsringe Consul, ER 
Gleichlaufgelenke Granada 4500/11-3 alle Pkw 
11eilig und Transit 
1847-3 dito, für Sicherungsringe 
im Gleichlaufgelenk außen P4,P6 
hr Sicherungsring am ‚Automatic- 
= vorderen und hinteren Getriebe 
Kupplungskolben cs 
LK 


kpeei Normalwerkzeuge ürareitenen FORD 


8821-6 Verlängerung 6” 


Betätigungswerkzeuge 


Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
Spezialschlüssel für alle Pkw 958R-1 |Reduzier-Einsatz, = 
Befestigungsschrauben und a ID 'n'm 
der Vergaser | Transit 

1058 R-1 dito Ya” Y/a" m 
Verteilerschraube | Transit2ı, || 1158R-2 dito m 
| am Essex-Motor Consul, für 
Granada, 6121 CT Drehmomentschlüssel DBP 
Capri 3 mit Umschaltknarre, 
1/2 D Antrieb, 1-12 mkp 
Schraubendreher für alle mit Ber 
Anreicherungsventile DDIST- und er | 
in Solex-Vergasern TDID- eat LerAul 
| Vergaser 
oder 
6123CT dito 6-36 mkp 
Spezialschraubendreher 1 
für Leerlaufgemisch- und alle 6-Zyl. in Verbindung mit verschiedenen 
Zusatzkraftstoff-Einstellung ab . Steckschlüssel- und Schrauben- 
am Vergaser 32 EIT und 35 EEIT |Bauahrarzı || | dreher-Einsätzen zum Anziehen 
von Schrauben, für die ein 
bestimmtes Anzugsdrehmoment | alle Pkw 
| vorgeschrieben ist alle Lkw 
NEE Werkzeuge samen AUDI NSU 
== 
— Assistent Fortsetzung HAZET 0-3500/94 Verchromt 
Betätigungswerkzeuge 1801-11 Seitenschneider 6” 
Werkzeug-Sortiment 3%" OD Antrieb 5 
INADIUM an 
nee 8812 Steckgriff 5” für Sicherungsringe 
wahlweise für Werkzeugwagen = f, 184621. innen, derdde 
162, 166 TS, 171 oder 172 HD 15 chiebeanift 1846b-1 innen, abgewinkeit 
2 8816P Umschaltknarre 8” 1846-1 außen, gerade 
1846-1 außen, abgewinkeit 


1850-22 Kombizange 6%” 


2002 Doppelsechskant- 1951-4 Nylon-Hammer 
Einsätze 105x35 mm 
4" D) Antrieb 2100 Winkelschraubendreher 
12 18 15 17 19 für Innensschskant- 
22 24 27 30 schrauben 
456 10 


2140-2 Hammer 200g 


VALLE 2140-5 dito 500g 
915 Schiebegriff 12” 2142 _ Leichtmetallhammer 
2143 Gummihammer 
EICH haltknarre 103%” 2 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3500/94 Verchromt Lina ehaltKnere 2153 Autolichtprüfer 8-24 V 
_ 917-3 Verlängerung 3” 2161 Ölkännchen 
450 Doppelmaulschlüssel 832-6n Elektriker-Schrauben- 9175 dito 5r a a 
12x14mm dreher 150x4,5 mm i au 
; 4 dito 10” 2513-32b Einmaulschlüssel 
600 Ring-Maulschlüssel  833-1n dito 50x2,5mm > R Se 
55 7 81011138 833-2n dito 75x2,5mm 958R-2 Reduzier-Einsatz 2586 Spezialsenlimel 
area r 22324797 30, ES en 986-1019 Schraubendreher- 2747 Innensechskant-Einsatz 
32 834-1n Schraubendreher für Einsatz 36" D] Antrieb, 5mm 
sıo Doppelringschlüssel, Vergaser, 26x4 mm für Innensechskant- 2748 dito 6mm 
gerade 835-1n Schraubendreher für schrauben, lang, 4514 Spezialschlüssel für 
18x17 17x19 Kreuzschlitzschrauben, 4" D Antrieb, 10 mm ‚Solex-Vergaser, 13mm 
630 Doppelringschlüssel, Gr. 1 
tief gekröpft 835-2n _dito,@r.2 No, Amen °° 
5,5%X7  7%8 10x11 835-3n dito,Gr.3 $ ohne Wagen kg 
18x17 19x22 24x27 836-2n Werkstatt-Schrauben- 0-3500/94 | 94 teilig | 14 
30x32 dreher 125x6,5 mm Im > = 
> ! Karosserie-Werkzeug-Sortiment für Arbeiten an AUDI NSU 
730-3 Flachmeißel 836-3n dito 150x8 mm RE I lee 
150x18mm 836-4n dito 175x10mm Son „Seite 
746-1 Körner 120x10 mm 880 Sechskant-Einsätze ü 
748b-2 Splintentreiber %" D Antrieb ROAD 
150x2 mm RE für Bremseinstellun 
748b-4 dito 150x4 mm 8802 Doppelsechskant- 3521 g 
760-3  Universalzange 912” Einsätze 
821-2 Dreikant-Hohlschaber Be 
200 mm Typ: 
830-2n Werkstatt- 88012 Doppelsechskant- ale NSU (außer Ro 80) 
Schraubendreher Einsatz | = 
125x5,5 %“ [Antrieb No. ci % 
830-5n dito 125x6,5mm extra tief, 17mm “ mm 8 
ä u Fortsetzung rechte Spalte 3521 220; | 270 
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| Normalwerkzeuge s.ancrenen AUDI NSU 


No | Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
| 
600-15 Ring-Maulschlüssel 900 Z-24 Doppeisechskant-Einsatz = 
15 mm für Ein- und 24 mm, Y"Ü) Antrieb 
‚Ausbau der Stoßdämpfer alle Audi für Öldruckschalter Audi 80 
600-19 dito 19mm 986-6 Schraubendreher-Einsatz6mm | 
für Ölablaßschraube am Motor | Audi 80 %" D Antrieb 
für Innensechskantschrauben 
612-8x10 gs, Offener Doppelringschlüssel |an der Gelenkwelle, Benzinpumpen- 
&x1omm \und Ölfiterflansch, Ansaugrohr, | 
g 8 mm für Bremsentlüfterschraube |alle Audi ‚ Keilriemenscheibe, Achsflansche am 
\ a Schalt- und Automatie-Getriebe, 
615-13x15 Starter- und Blockschlüssel für Lichtmaschinenhalterung | 
| 13x15 mm ‚(Einsatz durch ein Loch des 
| für Befestigungsschrauben  Abschirmbleches für den . 
| des Anlansars: NSU Prinz Zahnriemen stecken) Audi 80 
986-719 dito 7 mm, lange Ausführung 
= € = a = (100 mm), 1") Antrieb 
748b-4Lg Splintentreiver 4 mm Be) für Innensechskantschrauben 
| mit besonders langer Spitze der Ventileinstellung am \ 
> |[fürsicherungsstifte 1,1 1 Motor Audi 50 
> der Scheibenbremsbelagträger 986-8SLg dito Smm, besonders lang 
mBnesattel ee (120 mm), für Innensechskant- 
je en = = schrauben des Zylinderkopfes 
Tan) es (kugeigelenkabzieher am 1,1 I Motor Audi 50 
Gabelöffnung konisch 
E 18-22 mm alle 
ur u. 986-1019 @ | dito 10mm, lange Ausführung 
Kolben T (140 mm), für Innensechskant- 
a DnEGe a Be schrauben des Zylinderkopfes Audi 80 
Ro 80 = al A ee N 
990-8Lg Schraubendreher-Einsatz M 8 
lange Ausführung (100 mm) 
—— = —a va" D Antrieb 
797 Bremsfederzange für Bremsfeder für Innenvielzahnschrauben 
| an der Hinterachse Audi 80 an den Gelenkwellen Audi 50 
| er} = = 
ii | 1841a-2 Langbeckzange zum Herausnehmen 
| LT der Ventilkegelstücke Audi 80 
850 AK-6 | Doppelvierkant-Einsatz 6mm | z 
| zum Einstellen der Krar = 
| Bremsbänder für den alle mit 1846b-2 Zange für äußeren Sicherungsring 
en |1. und 2. Vorwärtsgang Automatic- im Schwenklager (Federbein) ‚Audi 80 
und den Rückwärtsgang getriebe 
880 TZ-17 Doppelsechskant-Einsatz, — 
= ee dito, für Sicherungsring vor der 
== wa Anneb-A7 min; ‚Anlaufscheibe der Hauptwelle 
|Sicherungsring auf der 
‚alle Audi * 
in Verbindung mit \außer Antriebswelle ‚Audt 80 
8815 Schiebegriff Audi 50 u. r = 
= ! dito, für Sprengring vor dem 
Kanne lLng ul] == [Synchronring der Hauptwelle Audi 80 
880 TZ-20,8 | Zündkerzen-Einsatz 20,8 mm, | na 
Doppelsechskant, mit Haltegummi, | > PS 
== | 6" Antrieb 1847-3 Zange irSicherungsinge 
im Gleichlaufgelenk, außen Audi 50, 80 
oder | 
880 MgT-20,8 Zündkerzen-Einsatz 20,8 mm, DBP, 
kt, mit Dauermagnet und 5 | 
en un 1932-1 Absetzzange 
=> gene zum Absetzen von Blechkanten 
166 1% Verbindung mit bei Karosserie-Reparaturen 
= nette Verbesserte Absetzliefe von 
Pr, bisher 10 auf 12mm! 
.. Dadurch auch bei Schutzgas-Loch- 
88216 N linserung ‚Fr punktschweißung zu verwenden |alle 
—_— 1966-1 |Schlag-Ausziehgerät 
für Scheibenbremsbeläge alle 
880 TZ-22 Doppeisechskant-Einsatz 22 mm. | 
—® 3%" D Antrieb | 
in Verbindung mit 2166-2 Montagegabel, 27 mm Öffnung, 
Eee han rd zum Demontieren des Kugelbol- - 
8821-6 Verlängerung —— zens aus Lenkhebel am Federbein Audi 80 
für Rückfahrscheinwerfer-Schalter . 
(ohne Demontage von Auspuff = ® = 
und Getriebehalterung!) ‚Audi 80 2171-1 Öffiiterschlüssel, 
= ee = %" D Antrieb, 
8806-2 Schraubendreher-Einsatz 65-110mm alle 
fürKreuzschlitzschrauben, Gr.2, | alle mit 
Be) 3%" D Antrieb, ‚Automatic- 
für Schrauben des Schieberkastens | Getriebe - 
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Normalwerkzeuge sr aeitenan AUDI NSU 


er] 
No. Artikel/Anwendung Typ No Artikel/Anwendung Typ 
| B B [en | u 
2505-1 Zündkerzenschlüssel 4500/11-3 Vergaser-Werkzeugsatz 
9 mit Stecker, 20,8 mm e 11teilig alle 
oder 
2505-2 dito, 9/8” DI Antrieb 
|in Verbindung mit Spezialschlüssel 
8816G | Gelenkknarre alle sam 
4513-14 Si4mm 
für Solex-Vergaser 
a Sera = sen under | 
2513-27b Maulschlüssel, gebogen, 27 mm \ des Verschlußstopfens 
Ki u er der Hauptdüse (S 18mm) Ro.80 
ier Tachowelle am Gei 
z zur Montage und Demontage Ro 80, Prinz- 
f des Schwimmernadelventils(S 14mm) |4S und 4L 
alle 
2513-32b dito 32 mm außer Schraubendreher zum Aus- und Sport-Prinz, 
Sun SSurzrarstelung Audi 80 Einschrauben der Hauptdüse 1000, 1000 c, 
(auch für andere Düsen 1200, 1200 c, 
— zu verwenden) alle Audi 
2573 Spezialschlüssel 10 mm nd 
rvenrsiarlchraliße | Audi eo, für verschiedene Schlitzschrauben 
—\ |bei der Zündeinstellung 72, 90, 100 zum Einsterlen der Leerlauf- Ro 80, 
— Gemisch-und Regulierschraube | alle Audi 
| Hauptdäse für 2. Stufe 
+ — nicht zugänglich; 
2574 Ventileinstell-Werkzeug zum EV erakeer muß zür 
| Niederdrücken der Tassenstößel Monkans DRAID<mantäge 
jam 1,8, 1,5 und 1,61 Motor des Verschlußstopfens. 
ausgebaut werden Ro 80 
in Verbindung mit ee Eee 
2599 se |Ventilplättchenzange zum szialschlüssel für 
+“ | Auswechseln der Ventilplättchen Befestigungsschrauben i 
— ag bei niedergedrücktem Tassenstößel | Audi 80 des Solex-Vergasers alle Audi 
ee r Schraubendreher für lemit 
Kolbenbolzensicherun: Audi 80 a ü alle mit 
x Anreicherungsventile POSIT- 
in Solex-Vergasern Vergasern 
2584 Schraubendreher-Einsatz 6 mm | 
12" D) Antrieb Spezial-Schraubendreher für | 
für Innensechskantschrauben Drosselklapwenieinssellung ar 
an der Gelenkwelle, Benzinpumpen- Vergaser 38 PDSIT Audi 80 
| und Ölfiiterflansch, Ansaugrohr, | 
Keilriemenscheibe, Achsflansche 
am Schalt-und Automatio-Getriebe | Audi 80 [es [5 
Drehmomentschlüssel DBP 
4 | E mit Umschaltknarre, 
2739 Spezialschlüssel 5 mm 12" D Antrieb, 1-12 mkp 
für Innensechskantschrauben, 
8" [] Antrieb | 
oder 
2747 | Schraubendreher-Einsatz dito 2-20 mkp 
5 mm, lange Ausführung, 
—— 3/8" OD) Antrieb 
oder 
986-519 dito 5 mm ? 
Var Antrieb dito 6-36 mkp 
Be für Befestigungsschrauben 
Pr 5mm der Ölwanne am Motorblock | alle Audi 
— —— - in Verbindung mit verschiedenen 
2740 Spezialschlüssel 6 mm Steckschlüssel- und Schrauben- | 
für Innensechskantschrauben, dreher-Einsätzen zum Anziehen 
fe DI Antrieb von Schrauben, für die ein 
bestimmtes Anzugsdrehmoment 
oder vorgeschrieben ist alle 
2748 Schraubendreher-Einsatz 86mm 
für Befestigungsschrauben6mm alle Audi 
der Ölwanne und Wasserpumpe außer 
‚am Motorblock Audi 80 
Is 
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Werkzeuge ir aneitenan FIAT 


Spezialschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
3600 Werkzeug-Sortiment 3667 für den Öldienst 
CHROM-VANADIUM 
wahlweise für Werkzeugwagen 
162, 166 TS, 171 oder 172 HD 
Innensechskant 12 mm 
Ringschlüssel 17 mm 
Anwendung: Typ: 
‚für Ölwechsel an Motor, Getriebe und Hinterachse alle 
RE: y} 
a s L | 
mm mm 9 
3667 12x17 220 LER 
7 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3601/113 Verchromt BEST ArtikeilAnwendung | Far Typ 
‚soo Ring-Maulschlüssel, 8801 Schraubendreher-Einsätze || = RE 
ang, 30 mm . Innensechskantschrauben = 2 Tası Be 1 
605 dito kurz 3%” TI Antrieb 929-2 GeBruBechlügset 
6 7 8 9101112 3456789 1012 Einsatz 14 mm ähnlich | 
19 14.15.16 17.19.22 88096 dio für Shitzschrauben | 9" D Antrieb |Asor1ı | 
630 Doppelringschlüssel, » ar i | 
iefgekröpt,a2xs6mm 89039, dito Emm mVerBindungnie 
ito 10mm 917-3 Verlängerung und 
645 Doppel-Gelenksteck- 8804-17 dito 17mm Drehi ntschli I 
schlüssel 8806-2 dito für Kreuzschlitz- 1 Imomentschilssel 
1011 18x07 schrauben, Gr. 2 Br HAZET 2590 für | 
19x22 24x27 ed | Zylinderkopfmuttern | 850, 770 
731-2 Flachmeißel 125x11 mm a“ = = 
731-8 dito 175x18. mm a ER ar de 425 Sechskant-Steckschlüssel 
D Antriet | 
740.2 Kreuzmeißel 125x5.mm Ba Schwungwinde 18" zum Aus-undEinbau | 
7458-3 _ Durchtreiber 120x3mm 8812 Steckgrift 5" == elektr. Geräte 
7452-10 dito 120x10 mm asia Stecher 
746.2 Körner 120x12 mm aa1a Geienkgriff gi” -5 5mm A89501 
759 Schnellspann- 8815 Schiebegrift 8” -6 &mm A89502 
Universalzange 10° 8816P _Umschaltknarre 8" Er Fam A89503 
8183n Winkelschraubendreher 8820 bp Ene. -8 &mm AB9504 
1S0x8 mm aa2ı Verlängerungen 3 6 8 12” 2 a A89505 
821-1 _Dreikant-Hohlschaber er Dee Vernaslung -10 10mm A 89506 | 
150mm S00TZ _Doppelsechskant-Einsatz, -11 11mm A89507 alle 
830-2n Werkstattschraubendreher extra tief, Y” D Antrieb, 
125x5.5 mm 208mm Ib - - Bi 
830-14n _ dito 250x10 mm S58R-1 Reduzier-Einsatz 610-10x11 Doppelringschlüssel, 
832-1n _ Elektr.-Schraubendreher BER ee Ohohl gerade, 10x11 mm 
SDATRE massiv, %"Tihohl — für Sicherungsmutter | 
834-3n Schraubendreher für 4 u der Kipphebel- 500, 600, 
Vergaser, 25x8 mm 1803-1 Seitenschneider 5 einstellschraube | 850, 850Sp 
835-0n Schraubendreherfür ER Flatzenge,6%" 
Kreuzschlitzschrauben, chen | 612-10x1- | 
Cr.0 a a nerungeimae.1|7612-T0x11 Offener Doppelring- 
B83n  die.ar.a 184602 außen, gerade schlüssel 10x11 mm 
ee 1950-3 Plastic-Hammer 100x32 mm ar ur Ben 
Ya” ME massiv, %" OD hohl 2120-8 Rundfeile 8" EL TRSNBLBETTRUUN EN 
880 Sechskant-Einsätze BEA Flachfeile 5” 612-11x13 dito 11x13mm und 
%" D Antrieb 122-1 ‚dito 10” I 
oe 78 2141-1 Engl. Hammer % Ibs. 612-12x14 san 
e 2141-4 ditoZibs. r Benzin- 
N ee er Fühlerblattiehre, 20 teilig und Öldruckleitung 
9 10 11 12 13 14 15 2161 Ölkännehen 12. mm für Bremsleitungen 
105 IS IB 20 E22 5 Spezialschlüssel | zum Hauptzylinder alle 
SEOTZ dito, oxtratief für Bremseinstellung ne 
a is u S “ 2 2 a er 612-17x19 | dito 17x19 mm und 
1 3667 lienstschlüssel | 
612-24x27 | 24x27 mm alle mit 
E Sortiment Ti für Leitungen und Rohre autom. 
Io. ohne Wagen ks | 17 mm f. Bremsschläuche Getriebe 
0-3601/113 113teilig 16 748b-4Lg TSpiintentreiber 4mm, mit“ 
a besonders langer Spitze, 
Ina P erji Spezialschlüssel für Sicherungsstifte der 
CHROM-VANADIUM | Scheibenbremsbelag- 
3620 für Bremseinstellung träger im Bremssattel | alle 
757-10 [Universal-Gripzange 9” |A78013 
Fr, | 
758-1 Schweißer- A78012 
Anwendung: Typ: Gripzange 1114” 
Zum Einstellen der Bremsen ‚850, 800, 
(durch die zweifache Abwinkelung ist die 770 bis Ordnungs- 
Einstellung möglich, ohne die Räder Nr. 1873147 
abzumgetisren) 758-2 dito für sperrige A78011 | 
Werkstücke alle 
No. s 1 | IB 
mm mm | 9 
3620 17 320 I 200 
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Normalwerkzeuge sr ameitenan FIAT 
“ ArtikeilariWendung Isar Typ No. Artikel/Anwendung ANE Typ 
| 762 ’Zündkerzenschlüssel mit alle 1966-1 Schlag-Ausziengert || 1300, 
Kardangelenk, 20,8 mm außer 128 für Scheibenbremsbeläge | | 1500, 
5,9 mm Zapfen-® | Dino, 
| Lancia 
| | 1966-2 dito, 4 mm Zapfen-® 130 
TION | Kugelgelenkabzieher = = 3 
> Gabelöffnung konisch ES ee | 
ZEN ku \ sechskantschrauben 
794 U-3 Kolbenring-Spannzange 2100-025 2,5mm | A89501 
zum Zusammendrücken 08 3_mm A89502 
der Kolbenringe beim Ein- -035 35mm A 89503 
zZ setzen der Kolben in den -04 4 mm A89504 | 
ug Zylinder, 70-100 mm ® alle „05 5 mm A89505 
18 - | ı -06 & mm A89506 
880 12-19 | Doppelsechskant-Einsatz | A57052 -08 8 mm A89507 
19 mm, extratief, 210 “ km. | Pe 
3%" D Antrieb = mm 
SE -14 14 mm | A88510 
in Verbindung mit -17 17_ mm A88511| alle 
8816P Umschaltknarre | Asgao7 | 2100-12 dito 12mm A50118| 1100R, 
für vordere Befestigungs- für Ölablaßstopfen 124, 238, 
Be schraube desoberen | am Motor S43N, 
Ss Lenkers der 1500, | 693, 
Vorderradaufhängung 125 683N, 
u _ 619N 
900-16 Sechskant-Einsatz A50105 2100-13 dito 13mm \ 125.124 
nn | für Ventildeckel- Coupe, 
ne befestigungsschrauben 124 
momentschlüssel HAZET Spider 
6121 CT für Bofestigungs- 600 D. Bl 
schrauben für die Lager- 600. DM, 
| schalen der Kurbelwelle 850 Motor-Ölablaßstopfen Lancia 
900-19 dito 19 mm, in Verbindung) 450093 Bine den 12 Por 
| mit Drehmomentschlüssel | | 
HAZET 6121 CT für | Si 
Befestigungsmuttern = Fr ; 
am Zylinderkopf 18008 Bun el 
900TZ-17 Doppelsechskant-Einsatz, | AS0114 a Tate 
| 17 mm, extra tief, 
| in Verbindung mit Dreh- | | 
momentschlüssel HAZET | ’ | 
8121 CT für Befestigungs- 2203-5 Schraubendreher-Einsatz 
: schrauben am Sion, Emm 
Zylinderkopf 625N — Ya" Sechskant-Antrieb ! 
T t der 
= 1 0X 
862 ‚Zündkerzenschlüssel- 2205-5 | dito, %ıa" Seohskant- 124 Sport- 
nalen a Antrieb, fürSchrauben | Coupe, 
2 = ö 125 
I EN ne am Getnebe Idroconuert | 
sie Zündkerzenschlüssel, 
990-6 | Schraubendreher-Einsatz 20,8 mm, mit Stecker 
M6, 1a" D Antrieb, | 
| zum Befestigen der | | 
Pr | Druckscheibe auf der 124 Sport- dito, %” D Antrieb 
Antriebsscheibe | Coupe, 
Getriebe Idrocon 125 In Nercına R | | 
in Verbindung mi 
8816G Gelenkknarre 
1847-3 Ze, zer z 3%” TI Antrieb ab 1500 
für Sicherungsringe im 238 (Trans- 
'homogenetischen Gelenk porten), 
(Gleichlaufgelenk) X 119 Spider, = - — 
| | Autobir 2514-1 T-Griff-Schlüssel 
| | anchi 8 mm Innenvierkant 
A112, für Ölstopfen der Lenkung 125,132 
Lancia- 
hi ee i =, 
je&® 6121CT Drehmomentschlüsselber 
— — mit Umschaltknarre, 
1889 b-11 Flachzange mit Feder, 128, 125, "DI Antrieb, 1-12 mkp 
kurze Form, gebogen, 130, 132, ner 2 
zum Herausnehmen der Lancia- 8122 CT dito 2-20 mkp 
F Ventileinstelplätichen Beta oder 
en = 6123CT | dito 6-36 mkp 
1932-1 | Absetzzange zum f | 
‚Absetzen von in Verbindung mit 
Blechkanten bei verschiedenen Steck- 
Karosserie-Reparaturen | ‚schlüssel- und Schrauben- 
dreher-Eineätzenzum | 
Verbesserte Absetztiefe 
von bisher 10 auf 12mm! EL 
Dadurch auch bei Schutz- | } | Anbuadiehnammner 
| gas-Lochpunkt- & | ; 
| schweißung zu verwenden) \ alle vorgeschrieben ist alle 
je 
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Werkzeuge für Arbeiten an PEU GE OT 


Zündkerzenschlüssel No Ardk Van wandte! | 
mit Stecker e | 
3761 20,8 mm Innensechskant 985-10 Schraubendreher-Einsatz 
10 mm, 1/2” D) Antrieb 
me für Innensechskantschrauben 
= ‚am Kardangehäuse 404 
1932- _ |Absetzzange zum Absetzen E 
von Blechkanten 
bei Karosserie-Reparaturen 
| Verbesserte Absetztiefe von bisher 
10 auf 12mm! Dadurch auch bei 
nenne? nr REN Schutzgas-Lochpunktschweißung 
für Zündkerzen insbesondere 404, 504, 
Vergaser und Injektion ‚zu verwenden alle 
1966-1 Schlagausziehgerät 
No. Ss ni | N für Scheibenbremsbeläge alle 
ku en J m — 
3761 21 er) 400 Fr | 
No. AUIKS/ Anwendung vP || 3821 Spezialschlüssel = 
2 > u 10 mm Vierkant 
748b-4Lg |plintentreiber 4 mm, — für Bremseinstellung alle 
mit besonders langer Spitze, ä 
nennen 3830 Öldienstschlüssel, 10 mm Außen- 
Scheibenbremsbelagträger Vietkant SOmmiinnen-Dobpet 
im Bremssattel alle eat 404 bis 
—— . fürÖlablaßschraube | Baujahr 68 | 
Kugelgelenkabzieher Spezial-Schraubendreher 
Gabelöffnung konisch für Leerlauf- und Leerlauf- 
18-22 mm jals Gemisch-Einstellung am 
| Vergaser 35/40 INAT 504 GL 
Kolbenringzange zum a 
auflegen derKolBeniinge Drehmomentschlüssel DBP 
ann) alle mit Umschaltknarre, 
3 2 1/2” DI Antrieb, 1-12 mkp 
Bremsfederzange 
für aufgeklebte Brems- 
beläge alle 
e dito 2-20 mkp 
| Schraubengreher Größe 3 für 
TACL-Schrauben, 
am Türschließkeil 204 
n. - E 1 2 dito 6-36 mkp 
Zündkerzen-Einsatz °/8“ A 6kt, | 104, 
8” D Antrieb, DBP, 504 Coup& 
mit Dauermagnet und Kunststoff- |u. Kabriolet 
Führungsbuchse ab Bauj. 75, |in Verbindung mit verschiedenen 
zu 20% Steckschlüssel- und Schrauben- 
OTZ-19 Doppelsechskant-Einsatz dreher-Einsätzen zum Anziehen 
19 mm, extra tief, von Schrauben, für die ein 
1/2" © Antrieb bestimmtes Anzugsdrehmoment 
für Zylinderkopfschrauben 404 Yorgeschrieben ist alle 
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Spezialwerkzeuge srareitenen RENAULT 


M 


3822 


Mi Spezialschlüssel 


CHROM-VANADIUM 


für Bremseinstellung 


für Typ: 


3830 


> ts HAZET 0-3800/75 Verchromt 
745-3 Durchtreiber120x3mm 8B21-8 Verlängerung 3” 
3800 Werkzeug-Sortiment 7452-4 dito 120x4 mm 8821-5 Verlängerung 5” 
CHROM-VANADIUM 746-1 Körner 120x10 mm 8821-10 Verlängerung 10” 
Re DO stalzange. DR 900 Sachskant-Einsätze, 
wahlweise für Werkzeugwagen 818-In _Winkel-Schraubendreher Ver Antrieb, 
162, 166 78, 171 oder 172 HD 0x4 mm Eh 
821 A a 900TZ _Doppelsechskant-Einsatz, 
RSgpr 1%" Antrieb, 
830-2n _ Werkstatischraubendreher extra tief, 17 mm 
on nm 958R-1 Roduziereinsatz 
830-9n _ dito 175x8 mm I RB 
833-1n  Elektriker-Schrauben- = 
‚dreher 50x2,5 mm 1802-2 Seitenschneider 6%’ 
834-1n Schraubendreher für 1951-2 Nylon-Hammer 90x27 mm 
Vergaser, 25x4 mm 2100 Winkelschraubendreher für 
835-1n Schraubendreher für Innensechskantschrauben 
Kreuzschlitzschrauben, Gr. 1 25 3 
Fr S en = = 2125 Kontaktfeile 
echskant-Einsätze 
ee 2130 Drahtbürste, 
eb | 12 13 21405  Hammer500g 
14 15 17 18 22 2148 Fühlerblattiehre, Steilig 
ınhaıtsüsersicht HAZET 0-3800/75 Verchromt || &s0Tz Doppeisschskant-Einsatz, 20 015 020 
= %7 U Antrieb, 30 0% 
450 Doppelmauischlüssel eo Doppelringschlüssel, extra tief, 20,8 mm 2159-1 Stromprüfer 6-24 V 
© EX 10xl1 tief gekröpft Betätigungswerkzeuge 2154 Rolibandmaß 2 m 
12x18 14x15 17x19 7 XD 10x11 %" D Antrieb 2181 Ölkännchen 
re na N En äl 8815 Schiebegriff 87 2520-15 Ventileinstell-Lehre 
8816 P Umschaltknarre 8" 0,15mm 
so Doppelringschlüssel, 650-16  Reifenheber 16” 8820 Yhılversslgelsnk 2520-20 dito 0,20 mm 
Gerade 5 join 7812 Flachmeißel 125x11mm E 
12x13 14x15 18x17 1eRe Pe J60xt nm) N Sortiment hg 
18x19 741-1 Kreuzmeißel 130x4 mm ohne Wagen % 
Fortsetzungrechtespatte || _0-3800/75 75teili | 75 


Öldienstschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


mit 10 mm Außen-Vierkant 
und 10 mm Innen- 
Doppel-Vierkant 


Zündkerzenschlüssel 
mit Stecker 
20,8 mm Innensechskant 


1 


3861 


2 R1aTs, 
RA4,5,6, Anwendung: für Typ: Anwendung: Riz, 
10,12, 16 für Getriebeöl-Einfüll- und Ablaßschraube, &ll® für Zündkerzen R17TS, 
7 Motoräl-Ablaßschraube 
bi 
No. LE &ı I 
mm fi No. Ss *E' 
S_ = 10mm nn Du 
3822 ja -10mm| 250 | 260 || 3850 10 230 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
612-10x11 Offener Doppelringschlüssel Kugelgelenkabzieher | 
10x11 mm Gabelöffnung konisch 
| für Leitungsverschraubungen | 18-22 mm | alle 
| | Kolbenringzange 
612-13x15 dito 13x15mm zum Auflegen der Kolbenringe 
zur Befestigung von Anbauteilen von 60-125 mm @ alle 
an Motor und Getriebe | 
612-14x17 dito 14x17 mm Bromsfederzange z RA,RS, 
für Befestigung von Motor-, an Er 
Getriebe- und Radaufhängung alle augen la SP ELEINER TAGE. 
re 797 dito, für aufgenietete und 
| Zündkerzenschlüsse aufgeklebte Bremsbeläge alle 
Pest ei Schraubendreher | 
190 mm lan R6 0 
wu für verschiedene R 16 alle, 
Zierleisten-TACL-Schrauben @Gr.1 |R 1618 
dito, Größe 2, für Abdeckblech R12ab 
_ zwischen Frontscheibe Baujahr 69, 
‚Zündkerzenschlüssel und Motorhaube \R12TL, 
| 20,8 mm, RA,RS, R 16alle, 
| 300 mm lang R6& Ri6TS 
| vorderes Ziergitter R 16 alle, 
RI6TS 
Einstiegzierleisten RS 
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Werkzeuge srareitenan RENAULT 


No Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
839-3n Schraubendreher für R 12 Bau- 900 MgT-20,8 Zündkerzen-Einsatz, Gkt., 5 
TACL-Schrauben Größe 3 jahr 69-71, 20,8 mm, DBP, mit Dauermagnet 
am Türschließkeil |RI2TL, ; und Kunststoff-Führungsbuchse, |R4,R 5, 
|R6ab 1/2” D Antrieb R6 
Baujahr 70, 
RETL — 2 nt 
1932-1 Absetzzange zum Absetzen 
Befestigungsschrauben R 16 alle, von Blechkanten bei 
für Hecktür IR16T8 Karosserie-Reparaturen 
Keilriemenspannschrauben Na end Kon 
a! ER Dadurch auch bei Schutzgas-Loch- 
839-4n dia Abe WERE, punktschweißung zu verwenden | alle 
für Befestigung der Stoßstange R17 
Eh N 1966-1 Schlag-Ausziehgerät RI5,R16, 
| Befestigung der Motorhaube R 16 alle, für Scheibenbremsbeläge Rı7 
| und Hecktür RI6TS- 
8501-3 | Schraubendreher-Einsatz 3 mm, 
1/2” D) Antrieb, 
Pr) | für Innensechskant-Befestigungs- 2505-1 Zündkerzenschlüssel, 
schrauben des Ventildeckels 3018 ==P | verstellbar, 20,8 mm, 


Lu ie nn T mit Stecker 
880 TZ-20,8 Zündkerzen-Einsatz, Doppel- er 


sechskant, 20,8 mm 
62 3/8” D) Antrieb | 
2505-2 ‚Zündkerzenschlüssel, RI2TL, 
verstellbar, 20,8 mm, RISTL, 
r x 3/8” D Antrieb RI6TL 
in Verbindung mit akalla.mi 


= " in Verbindung mit 
8821-3 Verlängerung 3 8816GK Ark ul) Drehstrom- 
RA,RS, kurz, Licht- 
R&,R12, . 9/8” D Antrieb masohing: 
8821-5 Verlängerung 5” R15,R 16 
= ee 

880 MgT-20,8 Zündkerzen-Einsatz, 6kt., I 

20,8 mm, DBP, mit Dauermagnet 6121CT Drehmomentschlüssel DBP 

| und Kunstestoff-Führungsbuchse, 4,R5, mit Umschaltknarre, 

dKı ff-Führungsbuch: RA,RS, 

| 9/8” O Antrieb R6 1/2” DI Antrieb, 1-12 mkp 
880 AMgT-5/s dito 8/8” A 30 TS 
900 2-12 Doppeisechskant-Einsatz 12 mm, oder 

72” 0 Antrieb, für Schrauben to 2-: 

6) |an Pleuelstange und Lager R4,R6 BISET ee? | 

900 2-13 \dito 13 mm, R12,R15, 

für Pleuelmutter Rı17 

oder 

900 2-14 dito 14 mm, to 6-: 

für Zylinderkopfschrauben R4R6 ET Alta osst mi 
9002-17 dito 17 mm, R12,R15, 

für Zylinderkopfschrauben Rı17 
900 TZ-17 dito, extra tief, RSTLR6, 


|in Verbindung mit verschiedenen 
Steckschlüssel- und Schrauben- 
| dreher-Einsätzen zum Anziehen 


für Zylinderkopfschrauben R16 


> alle in Verbindung mit von Schrauben, für die ein 


Drehmomentschlüssel bestimmtes Anzugsdrehmoment 
HAZET 6121 CT e | vorgeschrieben ist alle 


Werkzeuge sr areitenan CHRYSLER-SIMCA 


te + No | Artikel/Anwendung Typ 
3900 Werkzeug-Sortiment 612-10x11 een Doppelringschlüssel 
CHROM-VANADIUM =, |10x11 mm 
wahlweise für Werkzeugwagen — BED Bebung BR 
162, 166 TS, 171 oder 172HD 3 
615-14x17 |Starter- und Blockschlüssel 
Br 14x17 mm 
[ev für Schrauben am Schaltgestänge | 1301, 1501 
© 
625-17x19 Doppelringschlüssel, 
—F> | flach gekröpft, 
— 17x19 mm 
© 
625-20 x 22 dito 20x22 mm, für verschiedene 
Schrauben der Vorderachse 1301 
625-24x27 dito 24x27 mm 
für Schrauben am Festsattel 
INHALTSVERZEICHNIS HAZET 0-3900/64 Verchromt der Scheibenbremse 1501 
450 Doppelmaulschlüssel 880 _Sechskant-Einsätze 625-27x32 dito 27x32 mm 1000, 1100, 
6x7 8x9 10x11 3/8” 0) Antrieb für Radlager 1301, 1501 
12x18 14x15 17x19 810 11 13 14 
21x23 22x24 27x32 15 17 19 22 Soumtenteiber Ihn: 
5 . mit besonders langer Spitze, 
ne Botätigungsworkzeuge für Sicherungsstifte der 
9/8” D) Antrieb Scheibenbremsbelagträger 
625 Doppelringschlüssel, BS18B" Ümschaltndne.st im Bremssattel alle 
flach gekröpft | ze E 
BxTE, NOxtt AsRte 7 BB2cy \intverselgeienk Zündkerzenschlüssel |1100 
17x19 20x22 21x23 g821-5 Verlängerung 5" 20,8 mm, 300 mm lang | Spezial 
24x27 27x32 
en 8821-8 Verlängerung 8” 
a- intentreiber 115x2 mm 
ee an Toren 8821-28 Verlängerung 28” 
760-3 Universalzange 91/2” 1802-2 Seitenschneider 61/2” [ee 450 mm lang 1000. 
767-2 _Zündkerzenschlüssel 1841-3 Langbeckzange, 1000GLS, 
20,8 mm gerade, 8” 1000 Rallye, 
iyar 1841-3 dito, gebogen, 8” Rallye 1 
796 __Bremsfederzange 8/2’ 
1846a-2 Zange für Sicherungs- - 
739 Türfederzange 8'/4” ringe innen, gerade, 7” Kugelgelenkabzieher 
e a Gabelöffnung konisch 
832-1n Elektriker-Schrauben- N oe 2 ae 
dreher 50x2,5 mm 1847-2  Spezialzange 8'/4” 
ür Sich 
835-3n Schraubendreher a ige —— 
für Kreuzschlitz- 1855-2 Kombizange 7" Kolbenringzange zum 
Ense Ss ‚Auflegen der Kolbenringe 
2100 Winkelschraubendreher 50-100. mm & alle 
835 PZD nSchraubendreher für für Innensechskant- 
POZIDRIV-Schrauben, schrauben | = 
Gr. 2,9,4 2468 10 12mm Kolbenring-Spannzange 
erstellbar von 70-100 mm 
836-3n Werkstatt-Schrauben- 2140-5 Hammer 500 g lt” 
dreher 150x8 mm 2145 Fühlerblattlehre Steilig der Kolbenringe beim Einsetzen | 
an. +Schraubendieher 21051 ee Re der Kolben in den Zylinder alle 
für TACL-Schrauben, | = 
Gr.2,3,4 3821 Bremseinstellschlüssel || 797 Bremsfederzange für 
= aufgeklebte Bremsbeläge alle 
Sortiment oo 
No. ohne Wagen [xy 
0-3900/64 64 10 839-1n TACL-Schraubendreher Gr. 1 
7 Öldienstschlüssel se 
EERCHENONADIUN 839-2n dito Gr. 2 
839-3n dito Gr. 3 | 
839-An dito Gr. 4 | 
| für verschiedene TACL-Schrauben | alle 
es 850-10 | Sechskant-Einsatz 10 mm ie 
\ [ 1/4” D) Antrieb 
- 850-11 dito 11mm 
Anwendung: Typ: in Verbindung mit 
für Ölstopfen an Ölwanne, Getriebe alle 863P Umschaltknarre 4'/2" und 
und Differential 
868 Verlängerung 6" 
5: | ba für Ölwannenbefestigungsschrauben 
No. 10mm 1000, 1100 
un Nr 5 11 mm 1301, 1501 
3904 12 225 | 
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Werkzeuge sr areitenan CHRYSLER-SIMCA 


und „.. Fortsetzung rechte Spalte 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung | Typ 
880-13 Sechskant-Einsatz 13mm || 2100-02 |Winkeischraubendreherzmm | 
3%" D Antrieb für Innensechskantschrauben 
an Schalterknöpfen alle 
880-17 dito 17mm | 
dito 4mm 1000, 
in Verbindung mit ee N 
Be nat Ir _ |für Türschließkeil [1100 
Zündkerzenschlüssel, 
und verstellbar, 20,8 mm, mit Stecker 
8821-28 Verlängerung 28” 
für Befestigungsschrauben 
am Getriebe alle oder R 
£ dito, %” DI Antrieb 1100 GLS 
880-19 Sechskant-Einsatz 19 mm 
653 %" D Antrieb | 
in Verbindung mit = m mt 
PA OEeR Knaur Bremseinstellschlüssel alle 
8821-8 Verlängerung 8” ES 
für Sturzeinstellung der Vorderachse] 1501 Drehmomenischlüssel DBP 
| mit Umschaltknarre 
1932- ‚Absetzzange zum Absetzen von %" D Antrieb, 1-12 mkp 
Blechkanten bei Karosserie-Repara- oder 
turen. Verbesserte Absetztiefe 6122CT dito 2-20 mkp 
von bisher 10 auf 12 mm! oder 
Dadurch auch bei Schutzgas-Loch- 6123CT / dito 6-36 mkp 
Ppunktschweißung zu verwenden | alle j 
in Verbindung mit verschiedenen 
- - Steckschlüssel- und Schrauben- 
1986-1 Schlag-Ausziehgerät dreher-Einsätzen zum Anziehen 
für Scheibenbremsbeläge alle VorSaRrauBen Mir eisen 
N bestimmtes Anzugsdrehmoment 
| vorgeschrieben ist alle 
x | 
Werkzeuge sr aneitenen CITROEN 
No, Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
| 
| Doppelsteckschlüssel 12x14mm, |2CV4, und 
14 mm für Schrauben am Lüfterrad | 2 CV 6, 920 Universalgelenk \@Sab 
Ba ai für Zylinderkopfschrauben, BaklS 
- - alle in Verbindung mit Dreh- 
Kugelgelenkabzieher | momentschlüssel HAZET 6121 CT 
Gabelöffnung konisch 
_118-22 mm alle _1[ 1000 2-42 | Doppeisechskant-Einsatz 42 mm 
Kolbenringzange zum 3%" D Antrieb 
Auflegen der Kolbenringe für Befestigungsschraube 
50-100 mm alle des Windflügels ss 
1000 AZ-1% dito 194” A (44,4 mm) 2 CV, 
— - | für hintere Radnabenmutter 30V, 
797 Bremsfederzange für Diane, 
os aufgeklebte Bremsbeläge alle Ami6u.8 
880 MgT-12 ’Zündkerzen-Einsatz 20,8 mm, DBP, 1932-1 Absetzzange zum Absetzen von 
Skt., 9/8” [) Antrieb Blechkanten 
mit Dauermagnet und Kunststoff- : bei Karosserie-Reparaturen 
führungsbuchse, Verbesserte Absetztiefe von bisher 
in Verbindung mit 1Dauf 12mm 
8816GK Gelenkknarre, kurz BanutEn oe, 
Ser Schutzgas-Lochpunktschweißung 
F zu verwenden alle 
und 
8821- Verlä * | —— 
Y EEE = S121CT Drehmomentschlüssel DBP 
—— - mit Umschaltknarre 
9002-18 Doppelsechskant Ya" D Antrieb, 1-12 mkp 
SE 1/2” DI Antrieb SM e 
| ie oder 
\GS bis 
H00TZ-12 dito 12 mm, extra tief | Baujahr 72 6122 CT dito 2-20 mkp 
SZE \2ev, scv, || oder n 
Diane, 6123 CT dito 6-36 mkp 
- dito 14 Ami 
OT ZEIE SEEN jahre in Verbindung mit verschiedenen 
S00TZ-17 Peer Ds Steckschlüssel- und Schrauben- 
5 dreher-Einsätzen zum Anziehen 
g00TZ-13 dito 13 mm von Schrauben, für die ein 
in Verbindung mit N bestimmtes Anzugsdrehmoment 
Verlängerung 5" vorgeschrieben ist alle 


— 


Normalwerkzeuge üraneitenan BRITISH LEYLAND 


] 
No. Artikel/Anwendung Typ No Artikel/Anwendung Typ 
425A-1y2 _SechskantSteckschlüssel Wi" A 625A- 7/16x1/a |Doppelringschlüssel, | 
u |fach gekröpft, Austin 1300, 
her va” A |1300 GT, 
E | 746” für Ventileinstell- ‚Austin Mini, 
425 A-'/ı6 dito 7 Morris, Fi \schrauben Morris Mini, 
425 A-°/ı6 dito %s” A ‚Austin, Innocenti 
für Vergaserschrauben Rover, 3 
een für Befestigungsschrauben 
IE ai zwischen Motor und Getriebe 
450 A-®/sx ?/ı6 | Doppelmaulschlüssel %x 748” A MGB, für Ventilator-Befestigungs- | Austin Mini, 
Ye" für Bremsleitungs- Austin Mini, schrauben (nach Entfernen | Morris Mini, 
verschraubungen am Morris Mini, | des Abdeckbleches) Innocenti 
Peazyiiider 00, Va” für Ventileinstellschrauben Austin, 
A s Morris 
für Befestigungsschrauben ebartsuos, 
zwischen Motor und Getriebe ae 
für Ventilatorbefestigungs- | Austin Mini, Triumph, 
schrauben (nach Entfernen Morris Mini, EN ee |Spitfire 
450 A-'/2x®/ı6 dito Yax Yo" A MGB, ie: 
%6" für Bremsleitungs- ‚Austin Mini, | % für Schrauben am 
verschraubung am Hauptzylinder Morris Mini, Schaltgestänge an der 
‚Austin 1100, Getriebeseite ‚Austin 1100, 
1300 %s"zum Betätigen der 1300, 
450 A- ıoxdye |dioHexwrA | Austin 1100, ar Kelriemen-Spannschrauben alle Mini 
| %” für Ventildeckelschrauben 1300, 625 A- ıex®/a |dito Yıax%" A | 
Morris 1100, fürallgemeine Reparaturen alle 
1300, Yıo"für Anlasser- Austin 1100, 
alle Mini Befestigungsschrauben 1200, 
450 A-"5/16x 1 dito "Yıox 1" A | Morris Mini, alle Mini 
"#6" für Ölablaßschraube (Motor | Austin Mini, = für Vontiidacksischralben TAU ADD, 
und Getriebe eine Ölwanne) |Innocenti 1300, n 
600 A-?/16 Ring-Maulschlüssel, lang, 745" A More 1100, 
für Befestigungsschrauben an 
ie tt 
zwischen Motor und Getriebe Baal VENEN 
| für Ventilatorbefestigungs- Austin Mini, für allgemeine Reparaturen alle 
| schrauben (nach Entfernen Morris Mini, BB ae 
'548” für Ölablaßschraube |Austin Mini, 
a) Il (Motor und Getriebe eine |Morris Mini, 
600 A-1/2 dito %" A ‚Austin 1100, Ölwanne) nissan 
für Kupplungsdeckelschrauben 1300 
600 A-5/8 dito 5” A Austin 1100, || 630 A-"/ax®/ı6 Doppelringschlüssel, MGB, 
für Ventildeckelschrauben 1300, Morris |ief gekröpft, Yaxdıs" A Austin Min, 
1100, 1300, | für Entlüftungsschrauben Austin 1100, 
| abe Min | der Bremse hinten 1300, 
ar Morris Mini, 
612-22 x 24 Offener Doppelringschlüssel B30A-YexTrie |ditoMxra Morris 1100, 
2ZF2E00 für Entlüftungsschrauben 1300, 
Farekısmeina Fogaratiren, als der Bremse vorn Innocenti 
612 A-®ax 7/ıs dito SxYıo" A 630 A-!/2x 9/16 |dito YaxYıs” A 
| %”für Bremsleitungs- |für Keilnemen-Spannschrauben 
ee TE 630 A-1Sy1ex 11/2 dito Iaxıya" A /Austin 1100, 
612 A-1/2x9/ıs dito Yax Ya" A ‚Austin Mini, zum Betätigen der Riemenscheibe 1300, 
| %e” für Bremsleitungs- | Morris Mini, und des Nockenwellenrades alle Mini 
verschraubung am Haupt- Austin 1100, 
Fyador. RR 748 b-4Lg Splintentreiber 4 mm, 
612 A-®/axT/a dito Yuxıa" A Austin | mit besonders langer Spitze, für 
| %2”für Schrauben der Cooper, F- Sicherungsstifte derScheiben- | 
Ölkühlerschläuche Morris = bremsbelagträger im Bremssattel alle 
612 A- 1x1'/s dito 1x 1W"A Cooper, 
1" für Schrauben der | Mini, 762 Zündkerzenschlüssel mit 
| Ölkühlerschläuche Innocenti Kardangelenk, 20,8mm 
615A-7/16x1/2 | Starter- und Blockschlüssel 2 
Zun" Yıox a" A aaa 
3 | oder | v2, 
6 ru 767-1 dito mit Kugelgelenk Rover 2000 
GI5A-Mioxd/e dito Yoxda” A Taumph \ | 
615 A-d/8 x a dito Yax Ya" A 2500 TI, 
für Anlasserschrauben Rover 3500 
| 618 Spezialschlüssel | |zzın ,. Kugelgelenkabzieher 
e.] für Ölschraube 1" RR Gabelöffnung konisch 
im Vierkant der Hinterachse | mGB 4 18-22 mm | alle 
| | 
[I | Doppeiringschlüssel, =; 1 7 Kolbenringzange Naguar, 
| flach gekröpft, ref zum Auflegen der Kolbenringe Rover, 
| Vaxyıo" A 2 50-100. mm Triumph 
| een 
EEE LER 790-1a dito 65-110 mm # ‚Austin, 
625 A-T/iex!/2 dito "46x Ya" A Morris 
für allgemeine Reparaturen Jalle 
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KEr=@i Normalwerkzeuge sr aneitenan BRITISH LEYLAND 


Fortsetzung rechte Spalte 


| Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung |  Tw 
7903 | Kolbenringspannzange TYaguar, . in Verbindung mit — 
zum Zusammendrücken Rover, 917-5 Verlängerung 5” und 
der Kolbenringe 70-100 mm ® Triumph, S121 CT Drehmomentschlüssel 1-12 mkp 
ER beim Einsetzen der Kolben Austin für Zylinderkopfschrauben und 
PP in den Zylinder | (außer Kipphebelschrauben (6-9 mkp) Austin 1100, 
Mini 850 für Befestigungsschrauben 1300, 
und 1000) ‚am Kupplungsautomat alle Mini 
835 PZD-3n | Schraubendreher für ] 900 AZ-Wyı6 dito Ya Austin Mini, 
POZIDRIV-Schrauben, Gr. 3 für Ölablaßschraube R Morris Mini, 
(Motor und Getriebe eine Ölwanne) | Innocenti 
oder 900 AZ- 1'/8 dito 1 "A 
8807 PZD-3 |Schraubendreher-Einsatz Rover 2000, in Verbindung mit 
ir POZIDRIV-Schrauben, Gr. 3, 3500, 914-15 Gelenkgriff Austin Mini 
P-) %" D Antrieb : ‚Austin Mini, für Befestigungsschrauben Morris Mini, 
an Be en des Tür- Mer Mini, ‚am Getriebe-Antriebsrad Innocenti 
1000 AZ-1'/2 Doppelsechskant-Einsatz 1” A 
880 TZ-20,8 Zündkerzen-Einsatz 20,8 mm, 3" T Antrieb 
Doppelsechskant, extra tief, ce 
E 3%" D Antrieb cr in Verbindung mit 
in Verbindung mit 1015 Schiebegriff 20" | Austin 1100, 
88166 Gelenkknarre 11" — für Schwungradbefestigungs- \1300, 
& y schraube |alle Mini 
& 
und r 
8821-3 | Verlängerung 9” Rover 1841 a-3 Langbeckzange, gerade 
3500/S, » 
P—— Ranger, | 
„dee 1841 b-3 dit stumptun 
880 MgT-20,8 Zündkerzen-Einsalz, 6-kt., 20,.8mm, u LESEN 
DBP, %h” D Antrieb,mit Dauerma- Sehernaakäle Iaerhan 
=> gnet und Kunststoff-Führungsbuchse | Triumph, | ai an 
in Verbindung mit Spitfire, > 
8816 GK Gelenkknarre kurz | Austin Mini, || 1846 a-2 Zange für Sicherungsringe, ‚Austin 1100, 
= Morris Mini gerade, Jaguar 
D für Kolbensicherungen 2,8 und 
| 421 
5 BEE | £ 
880 AZ-'/a Doppelsechskant-insatz Ya" A |Jaguar, 1846 b-2 |dito; gebogen, 
3%" Antrieb ae | Ran Min; er | für Getriebesicherungsringe ‚Austin, 
> für Pleuellagerschrauben | en g (querliegende Motore) Morris 
für verschiedene Schrauben Austin Mini, || 1846 c-2 dito, gerade, f e 
Imaciebs | Morris Mini, für Getriebesicherungsringe ‚Austin Maxi 
% " Innocenti = 
in Verbindung mit 
8821-10 Verlängerung 10” 1932-1 Absetzzange 
Be.) zum Absetzen von Blechkanten 
P— ar bei Karosserie-Reparaturen. 
8821-12 dito12” zum Betätigen ae abloven 
der Auspuff-Flanschschrauben MGB Dadurch auch bei Schutzgas-Loch- 
880 AZ-"/ı6 dito Y40"A, in Verbindung mit punktschweißung zuverwenden alle 
ad RE Austin Mini, || 1966-2 Schlag-Ausziehgerät für Austin 1100, 
für Befestigungsschrauben Morris Minl, Beneibanbrertneiiee 1300, 
zwischen Motor und Getriebe Innocenti nen Morris 1100, 
880 AZ-%/ı6 dito %s"A, in Verbindung mit ‚Austin Mini, 1300, & 
8821-10 Verlängerung 10” Morris Mini, Mini Cooper, 
für Ölfilterschrauben 1100, 1300 Innocenti 
880 AZ-'5/16 dito 'Yıs” A Austin Mini, || 2170 Universal-Bandschlüssel 
für Ölablaßschraube (Motor Morris Mini, — bis 160. mm & 
und Getriebe eine Ölwanne) \Innocenti x 
900 AZ-7/16 Doppelsechskant-Einsatz 7A” A | 
%" D Antrieb 
in Verbindung mit 
918 Verlängerung 10” für die ‚Austin Mini, oder 
en | Befestigungsschrauben zwischen |Morris Mini, || 2171-1 Ölfilterschlüssel 
| Motor und Getriebe |Innocenti verstellbar von 65-110 mm ö Rover 2000, 
900 AZ-/2 dito Ya" A | %"D Antrieb 3500, 
in Verbindung mit [5 ee 
918 | Verlängerung 10” a B 
Ir Aleurr m 2171-2 | dito mit Hebel Morris 
En Ve Iansehestauben | Bi zum Betätigen des Ölfiiters Marlana 
ine Verlängerung quar, 
für Pleuellagerschrauben Austin Mini, 
Austin 1300, 
Innocenti 
in Verbindung mit 
917-5 Verlängerung 5” Austin Mini, > ‚ischlüssel DBI 
für verschiedene Schrauben Morris Mini, || 6121 CT oder DORT een Lana DEP 
oz ne mac 1%" © Antrieb, 1-12 mkp 
in Verbindung mit ‚Austin Mini, || 6122 CT oder dito 2-20 mkp 
918 Verlängerung 10” \Morris Mini, || 6123 CT dito 6-36 mkp alle 
für Ölfiterschrauben |1100, 1300 
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Werkzeuge sr aneitenn VOLVO 
Anistert Sortiment für VOLVO Lkw 
Wi eugsortimente INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4200/127 Verchromt 
Igso! 
I 179-12 Schraubenschlüsse, 900 Sechskant-Ei wi 
wahlweise für Werkzeugwagen en en 
162, 166 TS, 171 oder 172 HD e 10 11 12 18 14 15 
450 Doppelmaulschlüssel 
ET 8x9 A0xtl 16 17 18 19 20 21 
12x13 14x15 16x17 22 23 24 25 26 27 
18x19 20x22 21x23 4.20.02 
Mn Ze zrua2 Betätigungswerkzeuge 
%" D Antrieb 
a nn 91 Schwunggriff 161" 
WARER 915 Schiebegriff 12" 
600A Ring-Maulschlüssel u 
% Yo % x 
Ye Ya Yo 917-3 Verlängerung 3” 
Ve HA 918 Verlängerung 10” 
> 630 Doppelringschlüssel, 920 Universalgelenk 21,” 
172 HD tief gekröpft 9858 _Schraubendreher- 
&x7 8x9 10x11 Einsatz für Innen- 
12x13 14x15 16x17 sechskantschrauben 
= 18x19 20x22 21x23 &mm 
Sortiment für VOLVO Pkw 24x26 27x32 1803-2 Seitenschneider 
I mare ED TEE 650-12 _Reifenheber 12”, SM“ 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4200/136 Verchromt 2 Stück 1846-2 Zange für 
"= RT ee FE 652 dito 24”, 2 Stück Sicherungsringe, 
450 Doppelmaulschlüssel Betätigungswerkzeuge 731-2 _Flachmeißel Innen, gerade, 7 
8x7 8x9 10x11 2" D Antrieb 125x11 mm 1846b-2 dito abgewinkelt, 
a Schiebegriff 12” 731-8 dito 175x18mm 6%" 
DAXDB 27X92 916SP _Umschaltknarre 741-1 Kreuzmeißel a a 
a0A die 1072 SR NER 1848.d-2 dito, abgewinkelt, 
Yaxyın Yan He 917-3 Verlängerung 3” 745-2 _Durchtreiber Er" 
xYıo  YaxıYın : 120x2 mm PR 
Yaxıh" A 918 Vertängerung 10 745-4 dito 120x4. mm 1850-3 Kombizange 74‘ 
600A  Ring-Maulschlüssel 920 Universalgelenk 7453-7 dito 120x7 mm 2100 Winkelschrauben- 
Y Ya % Io 2 7458-10 dito 150x10mm dreher für Innen- 
I ” Fi "Ae 985 EENmB ODASIET, 746-2 Körner 120x12 mm el 
625 Doppelringschlüssel, für IAnansschäkants 748-2 _Splintentreiber 10:12 A ıran 
flach gekröpft schrauben 115x2 mm 2100A dito 
6x7 8x9 10x11 6 8 mm 7486-3 dito 150x3 mm % Ya Yıs 
12x13 14x15 16x17 7486-4 dito 150x4 mm % Yo % 
18x19 20x22 21x28 18099 _Seitenschneider 748b-5 _ dito 150x5 mm RN 
24x27 25x28 30x32 ar 748b-6 dito 150x6 mm 5 x 
n ” r 120-10 Rundfeile 10° 
650-16 Reifenheber 16", 18412-2 Langbeckzange 67° 7a ESSEN REIN 2122-10 Flachfeile 10° 
BSUce, 18468-2 Zange für 754-10 Gripzange 10" 2123-10 Dreikantfeile 10” 
7808. Fiachmeißel Sicherüngernge inren 760-4 Universalzange 15%" 2130 Drahtbürste 
746-2 Körner 120x12 mm ar 6219 DrelkantHohlscheber 2140-2 Hammer 2009 
7484-2 _Splintentreiber ER N 2140-5 dito 500g 
115x2 mm 1850-3 Kombizange 7Va“ 835-0n Schraubendreher Ben 
748b-3 dito 150x3 mm 1860-11 Abisolierzange für Kreuzschlitz- 2140-10 dito 3 
748b-4 dito 150x4 mm 07 ey se 2147 Fühlerblattiehre 
7 -In dito, Gr. f 
Hab die 180.8mm 1960-4 _ Plast-Hammer 8052n dito,Gr.2 Een 
748b-8 _ dito 150x8 mm AOERSSIn 836-In. Schraubendreher Altalonieritet 
760-3 Universalzange 91." 2100 _Winkelschrauben- 100x5,5 mm 
821-3 _ Dreikant-Hohlschaber dreher für Innen- 836-3n dito 150x8mm 2154  Rolibandmaß 
250 mm sechskantschrauben 836-4n dito 175x10 mm 2m 
833-2n _Elektriker- 225 3 4 5 836-5n dito 200x193 mm 2160 _Ölspritzkännchen 
Schraubendreher ro > 8 10 12 14 mm 
75x2,5 mm ito _ A 
834-3n Schraubendreher für Yan Ya We Yan No. Bone Ray 
Vergaser, 25x8 mm ve re smneyag a 
835-0n Schraubendreher für a 200/127 1 2 
Kreuzschlitzschrauben, 2120-10 Rundfeile 10” eazarı2 —— | 
Gr. 0 2122-10 Flachfeile 10” 
n No. Artikel/Anwendung Typ 
835-1n dito, Gr. £ z ee 
en Mara 2123-10 Dreikantfeile 107 WA" | 
835-3n dito,Gr.3 ZERO EN DrEDLENIE 612A-%/sx’/1s | Offener Doppelringschlüssel 
835-01n dito, Bu ar. 2132 Waschpinsel | Hex?A6” A 
re a ER 2140-2 Hammer 200g eo: für Bremsleitungs- 
A = verschraubungen alle Pkw 
Schraubendreher 2140-5 dito 500g 
100x5,5 mm ® s — = — 
836-2n _ dito 125x6,5 mm 0 630-36x41 Doppelringschlüssel, 
836-4n _ dito 175x10mm 2147 Fühlerblattlehre tief gekröpft, 
900 Sechskant-Einsätze Ze 36x41 mm 
%" D Antrieb 2150  Reißnadel mans an der Nockenwelle alle Pkw 
10 11 12 18 14 15 2159 Autolichtprüft 
16 17 18 19 20 21 Be 5 — 
er 6 779N . eek 
28 29 30 32 2160 Ölspritzkännchen Gabelöffnung konisch 
S00AZ dito,Doppelsechskant, 2505-2 Zündkerzenschlüssel 18-22 mm alle Pkw 
% No % Yo 20.8mm, a S 
MEER Ze El AOtIEh) 880 AMgT-°/s 'Zündkerzen-Einsatz, 6kt., 
5 %” A, DBP, 1%" D Antrieb, 
No. Sortiment mit Dauermagnet und 
ohne Wagen Be Kunststoff-Führungsbuchse \264 GL 
0-4200/136 136 teilig 19 
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Werkzeuge siranetenen VOLVO 


No. | ‚Artikel/Anwendung Typ No Artikel/Anwendung Typ 
| Zündkerzenschlüssel-Einsatz, allerkw || 6121CT |Drehmomentschlüssel DBP a 
20,8 mm, mit Kardangelenk, außer | mit Umschaltknarre, 
%" OD Antrieb 264 GL 2” TI] Antrieb, 1-12 mkp 
| _ oder 
1932-1 Absetzzange zum Absetzen 6122CT dito 2-20 mkp 
von Blechkanten bei oder 
Karosserie-Reparaturen 6123CT dito 6-36 mkp 
Verbesserte Absetztiefe von 4 
bisher 10 auf 12 mm! in Verbindung mit verschiedenen 
Dadurch auch bei Schutzgas- Steckschlüssel- und Schrauben- 
Lochpunktschweißungen dreher-Einsätzen zum Anziehen 
|zu verwenden alle von Schrauben, für die ein 
bestimmtes Anzugsdrehmoment 
| r vorgeschrieben ist alle 
= 
Werkzeuge für arbeitenan SAAB 
Nnazer] Anistert Fortsetzung HAZET 0-4300/72 Verchromt 
e 986A-Yı Schraubendreher- 1997K Spann- und 
4300 Werkzeug-Sortimente Einsatz Schlichthammer 
CHROM-VANADIUM Re 1940 Schlicht- und 
wahlweise für Werkzeugwagen ito fü Treibhammer 
N TS Ir oderıran 989 PZD-2 dito für POZIDRIV- 
“ x Schrauben, Gr. 2 1943 _ Schlicht- und 
989 PZD-4 dito, Gr.4 Pinnhammer 
1801-3 Seitenschneider 8” 1950-5 Plastic-Hammer 
1806-3  Hebelvornschneider ee 
3 1962  „Knabber"- 
1848 Batterie- und Biecheuhste 
Mutternzange ®° 1980 Metalisägebogen 
1919 Handfaust 2140-10 Hammer 10009 
1920 _Universal-Handfaust 
18615 17 1921 Handfaust 2143 _Gummihammer 
— 1932-1 _Absetzzange 2150  Reißnadel 
Sortiment für SAAB-Karosserie-Reparatur na Ei 2153-1 Stromprüfer 6-24 V 
- - erie-Feilen- 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4300/72 Verchromt halter, verstellbar I Denen u 
I _— - — 5 F abelmesser 
179-6 Schraubenschlüssel, 834-3n Schraubendreher für || '% >  nellenblatt 350mm, — Ölspritzkännchen 
verstellbar 6” Vergaser, 25x8 mm 
e to 8” 3 
na 835-1n Schraubendreher für No. ON 
450A Doppelmaulschlüssel Kreuzschlitz- BAER | ka 
1Aex1 Ya” A SENUBSD; Gr. 1 0-4300/72 72 teilig | 19 
s “ 835-2n dito, Gr.2 en 7 
RR ng Maueehlüese) "ges-an .diio, ar.3 Sortiment für SAAB-Mechaniker 
to. 835-4n dito, Gr. 4 
en ns) (kr Ya 835-01n dito, kurz, Gr. 1 INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4300/114 Verchromt 
%» Ne MA 835PZD-1n Schraubendreher || 179-6 Schraubenschlüssel, 746-2 Körner 120x12 mm 
645A _Doppel-Gelenk- für POZIDRIV- verstellbar 6" . R 
steckschlüssel Schrauben, Gr. 2 || 421-10 Sechskant- 748 a2) Splntehtrejler, 
Yex /ho Vox Yıs 835PZD-2n dito, Gr.2 Steckschlüssel 118x2 mm 
YxıYior A 835PZD-3n dito, Gr.3 10 mm, mit Magnet 7488-3 dito 125x3 mm 
730-3 Flachmeißel 835 PZD-4n dito, Gr. 4 600 Ring-Maulschlüsse, 748b-4 dito 150x4 mm 
150x18 mm 835 PZD-02n dito, kurz, Gr. 2 lang Tas ba sata Tax. mm 
a 15 17 18 mm 7480-6 dito 180x6 mm 
746-2 Körner 120x12mm 836-4n Werkstatt-Schrauben- || 600 A ans, E 
748 b-. intentreil dreher 175x10 mm Ys % 'Y%s 760N Universalzange 
Ka ER u 
. i 900 AZ Doppelsechskant- ito, kurz 
er ae Einsätze 6789 798 __Schlauchklemmen- 
748-6 dito 180x6 mm 9" D) Antrieb 10 11 12 13 mm Zange 81” 
748c-8 dito 200x8 mm Yo Ya Yo % 605A dito 
i Ye % Yo" A Y“ Yo %s "A 818-2n Winkelschrauben- 
a a atye * 615A Starter- und Block- dreher 125x6,5 mm 
ER LOBEN I e schlüssel Yısx%" A BR Wee en 
798 Schlauchklemmen- zeuge ntriel 645 Doppel-Gelenk- -2n Werkstatt-Schrauben- 
zange 81.” 914-18 Gelenkgriff 18” steckschlüssel i0x11 dreher 125x5,5 mm 
x * 12x13 14x15 mm 880-7n dito 150x6,5 mm 
830-2n Werkstatt-Schrauben- g4g8P Umschaltknarre FO 
dreher 125x5,5 ae ai aan BT he ch 832-1n Elektr.-Schrauben- 
830-7n dito 150x6,5 mm ENG dreher 50x2,5 mm 
17-3 Verlä 2 
832-In Elektr-Schrauben- ° enangerungz 730-3 Flachmeißel 834-3n Schraubendreher für 
dreher 50x25mm 918 Verlängerung 10” 150x18 mm Vergaser, 25x8 mm 
Fortsetzung rechte Spalte, = = - Fortsetzung nächste Seite 


Werkzeuge sr aneitenan SAAB/SCANIA 


Fortsetzung HAZET 0-4300/114 Verchromt Fortsetzung HAZET 0-4300/82 Verchromt 
835-In Schraubendreher für Betätigungswerkzeuge || 645 Doppel-Gelenk- 900 Sechskant-Einsätze 
Kreuzschlitzschrauben, %" D Antrieb steckschlüssel 4” DI Antrieb 
Gr. 1 R ” 89 10x11 13x15 12 13 14 15 16 17 
835-2n _dito.Gr.2 BIT De Seen Panel 17x19 22x24 18 19 20 21 22 23 
835-93n  dito,Gr.3 S16SP br une 24 26 27 28 30 32 
835-01n _ dito, kurz, Gr. 1 1 730-4 eg Betätigungswerkzeuge 
835 PZD-in Schraubendreherfür 917-5 Verlängerung 5 a %* D) Antrieb 
POZIDRIV-Schrauben, 918 Verlängerung 10" 914-15 Gelenkgriff 15° 
6.1 7452-8 _Durchtreiber 916SP Umschaltknarre 
835PZD-2n dito,Gr.2 S58R-1  Reduziereinsatz 120x3 mm 10%” 
835PZD-3n dito,Gr.3 7" massiv 917-5 Verlängerung 5" 
835 PZD-4n dito, Gr.4 %" Oihohl 746-1 _ Körmer 120x10 mm 918 dito 10” 
835 PZD-02 n dito, kurz, Gr. 2 ER2 dito RE 920 Universalgelenk 
= 2 a m e 
836-4n _ Werkstatt-Schrauben- Be al 985-19 Schraubendreher- 
Ya” DO hohl Einsatz für Innen- 
dreher 175x10 mm 748b-8 dito 150x8 mm 
e * sechskantschrauben 
18013  Seitenschneider & 
880Z Doppelsechskant- 760N Universalzange 19 mm 
Einsätze 1841b-3  Langbeckzange Er 1801-3 _ Seitenschneider 8° 
%" D Antrieb Ey 1846a-2 Zange für 
10 11 12 18 Eds Bee nnd 8213 _ Dreikant-Hohlschaber Sicherungsringe, 
15 16 17 arten 150 mm innen, gerade, 7' 
B80AZ dito ” 1846-3 dito, außen, gebogen, 
Yo % Yo % 1940 Schlicht- und 832-2n _Elektr.-Schrauben- Br 
BEN Treibharımer dreher 75x2,5 mm 1850-3 Kombizange 7V" 
ROTZI0 ditozextratier, 19493 Pinnhammer 8343n Schraubendreherfür 1980 _ Metallsägebogen 
10mm en 2100/77 R Winkelschrauben: 
BBOTAZ dito Yıs Nio"A 1950-5 Plastic-Hammer gasst, dreher-Satz, teilig 
„Ei 110x40 mm 835-1n Schraubendreher fi 2120-10 Rundfeile 10” 
880MgT Zündkerzen-Einsatz, 6kt. n ce Kar, Alizschra: I 2122-10 Flachfeile 10° 
20,8 mm, DBP, extratief, 2100A Winkelschrauben- G ae FTAUNAN A 450 Drahtbürste 
mit Dauermagnet dreher für Innen- 8352. ai a 2140-3 Hammer 300g 
8801A  Schraubendreher- sechskantschrauben Po, Br $ 
r 835-3n dito,Gr.3 2140-10 dito 1000g 
Einsätze für Innen- % %2 Yo Ya Bond 
sechskantschrauben Yo % WTA 825.01n dito, kurz,Gr.1 2147 Fühlerblattiehre 
BEER 2130 Drahtbürste 835-02n dito,Gr.2 Dr BON E 
ati A utolichtprüfer 
Berätigungswerkzeuge 2147 Fühlerbiattiehren 836-1n _Werkstatt-Schrauben- 6-24 V 
Are Na % 20 teilig dreher 100x5,5 mm 2156 Babe 
Imschaltknarre 8” B ei 836-2n dito 125x6,5mm 2160 Ispritzkännchen 
21591 St ter 6-24 V . 
8820 Universalgelenk a, 836-4n dito 175x10 mm 2165-2 Hebeleisen 
8821-3 Verlängerung 3” 2154 Rolibandmaß 2m 836-5n dito 200x13 mm 2534 Messingdorn 20 mm | 
2156 Kabelmesser 
8821-6 Verlängerung 6” Gemes, Sortiment y, 
8821-10 Verlängerung 10” IE Sepntzkännchen, ohne Werkzeugkasten er 
8830 Verlängerung, N | 0-4300/82 teil | 
bi 8” 
SAT: POZIDRIV-Schrauben, 804L Werkzeugkasten, leer 
900AZ _Doppelsechskant- 6.4 
Enz 2230-3 _Verbindungsteil mit Artikel/Anwendı 
%" D Antrieb N 1% | a 
Bla te er et 
1ya 1 A 748b-419 Splintentreiber 4 mm 
SOOTAZ dito, extratief 2534 Messingdom mit besonders langer Spitze 
ie INA nme für Sicherungsstifte der 
T Scheibenbremsbelagträger | 
RE Sortiment Fıy im Bremssattel alle 
ohne Wagen ko —— — ——— + — 
779N Kugelgelenkabziener 1 
‚0-4300/114 114teili 4 Gabelöffnung konisch 
Br 18-22 mm | alle Pkw 
Werkzeug-Sortiment 880 MgT-20,8 Zündkerzen-Einsatz, 6kant, 
SESOM YONNTUM | 20,8 mm, DBP, %ı” DI Antrieb, 
4300 in fünfteiligem, stabilen Werkzeugkasten, mit Dauermagnet und Kunststoff- Scania, 
verschließbar ‚Führungsbuchse Pkw 
Zange für Sicherungsringe Scania 
am und im Getriebe Lkw 
Schlag-Ausziehgerät 
für Scheibenbremsbeläge Scania, 
5,9 mm Zapfen-® Pkw 
Stromprüfer DBGM, 624 V_ 
zur Prüfung der Kabel für Scania 
Magnetventile der Schaltungen | Lkw 
| Drehmomentschlüssel DBP | 
mit Umschaltknarre, | 
1%" D Antrieb, 1-12 mkp 
dito 2-20 mkp 
Sortiment für Scania-Lkw Sder, 
= 6123CT dito 6-36 mkp 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4300/82 Verchromt M 
> = in Verbindung mit verschiedenen 
450 Doppelmaulschlüssel 600 Ring-Maulschlüssel, Steckschlüssel- und Schrauben- 
24x27 30x32 lang dreher-Einsätzen zum Anziehen 
78 91011 12 18 von Schrauben, für die ein 
450A dito Varıhıe" A 15 17 18 19 21 22 bestimmtes Anzugsdrehmoment 
— = vorgeschrieben ist alle 
Fortsetzung rechte Spalte “ I 
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| KEER Normalwerkzeuge sraneitenn TOYOTA 


——n 
No Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
421-10 Sechskant-Steckschlüssel 10mm 2566 Spezielschlüssel für Montage und |1200, 1600, 
mit Magnet 1200, 1600, Demontage von Schalterrosetten 11800, 2000 
für Ventildeckelschrauben 1900, 2000 
TION Kugelgelenkabzieher 6121 CT Drehmomentschlüssel BP |. 
Gabelöffnung konisch mit Umschaltknarre, 
s 18-22 mm alle %" D Antrieb, 1-12 mkp 
1847-2 Zange fürSicherungrine | 
- am Getriebe 1200, 1600, 
und an der Getriebewelle 1900,2000 || oder 
6122 CT dito 2-20 mkp 
1932-1 Absetzzange zum Absetzen 
von Biechkanten 
|bei Karosserie-Reparaturen. oder ; 
Verbesserte Absetztiefe von bisher 6123 CT dito 6-36. mkp 
10 auf 12mm! 
Dadurch auch bei Schutzgas- 
Lochpunktschweißung 
zuverwenden alle | 
'Zündkerzenschlüssel, 20,8 mm, in Verbindung mit verschiedenen 
verstellbar, Steckschlüssel-und Schrauben- 
%" OD Antrieb dreher-Einsätzen zum Anziehen 
R |von Schrauben, für die ein 
in Verbindung mit el A u = 
Gelenkknarre 11” 1200, 1600, > ORSSITIGPEU NG) | 
1900, 2000 \ | 


No. | Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 


Doppelringschlüssel, 


421-10 Sechskant-Steckschlüssel 10 mm 630-8x10 | 
| mit Magnet \ tief gekröpft, 8x10, mm, 
für Ventildeckelschrauben 616,618 8 mm für Entlüftungsschrauben 616,818, 
a hranben der Bremsen vorn und hinten RX3 


| (bei ausgebauten Motor) RX3 z 


Presn e 779N | Kugelgelenkabzieher 
450-14x15 Doppelmaulschlüssel 14x15 mm, x Gabelöffnung konisch a 
y |15mm für Öleinfüllschraube et zul as 
= am Getriebe alle 790-1 Kolbenringzange 
u ni ra zum Auflegen der Kolbenringe 616,818, 
450-27x29 dito 27x29 mm, rn ang 1799 
29 mm für Schrauben am h 
Nockenwellenrad | = 
450-36x41 dito 36x41 mm, 794 U-3 _ | Kolbenring-Spannband, 
41 mm für dito 616,818 5° | verstellbar von 70-100 mm & 


zum Zusammendrücken 


600-12 | Ring-Maulschlüssel, lang, 12mm > > der Kolbenringe beim Einsetzen | 816,818, 
& Ssfrsuiben an 616,818, ws der Kolben in den Zylinder 1300 
jer Kardanwelle hinten RX3 Schraubendreher 
für Kreuzschlitzschrauben, Gr.3 

612-10x11 Offener Doppelringschlüssel 

10x11 mm, 616,818, d 

10. mm für Bremsleitun: RX3 Doen 
< ® 8806-3 Schraubendreher-Einsatz 


|für Kreuzschlitzschrauben, 
| Gr. 3, %" D Antrieb 616,818, 


618 |Spezialschlüssei mit: 
8, 10 Schlüsselweiten E | für Türschließkeile AX3 
E 880 MgT-20,8 Zündkerzen-Einsatz 20,8 mm, DBP, 


ökt., %" D) Antrieb, mit Dauermagnet 


oder K und Kunststoff-Führungsbuchse 
3830 |Öldienstschlüssel 10. mm 
|Innenvierkant für Öleinfüll-und 
5 


= 


| Ablaßschraube an Hinterachse alle in Verbindung mit 

| 8821 Verlängerung 5” 
625-12x14 Doppelringschlüssel = —i 

flach gekröpft, 12x14 mm, 
o—_— 12 mm für Ventileinstellung 616, 818 

dito, %" DI Antrieb 

625-17x19 dito 17x19 mm. 

\19 mm für Ölablaßschraube 

‚am Motor alle 

Verbindung mit |616,818, 

625-22x24 dito 22x24 mm, ne ih Se 

24 mm für Ölablaßschraube 

Jam Getriebe alle 
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Normalwerkzeuge sr aneienn MAZDA 


No. Artikel/Anwendung Typ No Artikel/Anwendung Typ 
9002 Sechskant-Einsatz 21mm, 2171-1 | ötfiterschlüssen, verstellbar 5 
%" DO Antrieb von 65-110. mm 9, 
%" D Antrieb 
in Verbindung mit 
915 — | Schiebegriff 12” oder — 
ee 21 yet dito mit Hebel 616.818, 
ie = für Ölfilter RX3 
und 
917-5 Verlängerung 5” 
— = für Radmuttern alle 
1 = 
- ‚Zange für Sicherungsringe, = — BT 
m 180 mm lang, außen, gerade Nachsteihebel für Brems- o16.018, 
€ r . £ einstellung Hinterachse RX3 
5 Drehmomentschlüssel DEP F 
1846 c-2 dito 170 mmiang ul ImeBHaltkanira“ 
1846 d-1 dito 130 mm lang, außen, gebogen 9%” D Antrieb, 1-12 mkp 
= oder 
= 6122CT dito 2-20 mkp 
1846 d-2 dito 170 mm lang I 
fürSicherungsringeimGetriebe | alle s123CT f dito 6-36 mkp 
1932-1 Absetzzange zum Absetzen In Verbindung mit verschiedenen 
von Blechkanten bei Karosserie- | Steckschlüssel- und Schrauben- 
Reparaturen, Verbesserte Absetz- Arahar-Einsätzen zum Anziehen) 
tiefe von bisher 10 auf 12 mm! s von Schrauben, für die ein 
Dadurch auch bei Schutzgas-Loch- * bestimmtes Anzugsdrehmoment 
Ppunktschweißung zu verwenden | alle vorgeschrieben ist alle 
Normalwerkzeug si: areitenaen HONDA 
No. ‚Artikel/Anwendung HONDA-Motorrad-Typ 
880 AMgT-5/s Zündkerzen-Einsatz Monkey 1 Zyl. 4-Takt 49 ccm 
5/8" A, DBP, 6kt., ” „ ” 
®/8” [] Antrieb, mit Dauermagnet Chaly 1 Ex 
und Kunststoff-Führungs- Dax ST50G 1" " 4 " 
es | buchse E 
In Verbindung mit SS 50 Super de luxe 1 49 
HAZET-Betätigungs- Dax ST 70 he = ENT 
werkzeugen CB 100 1" = 0” 
| zum Zündkerzenwechsel CB 125 Super Sports 2a” . 124 " 
an HONDA-Motorrädern CB 125 Disc 2" ” 124 ” 
folgender Typen CB 200 Disc Fe 3 u. 
(siehe rechte Spalte): XL 125 1" - 124 ” 
XL 250 4 E 245 ” 
CB 400 Four-in-One . Sn Be 408 ” 
CB 550 Four-in-One 4" % 544" 
CB 750 Four-in-One 4" „ 736 " 
GL 1000 Gold Wing 4 2 999 ” 
CB 1258 SE % 124 ” 
CB 500 Four AR, er 498 ”" 
CB 750 Four 4" e 730 ” 
0-2900/29 Werkzeug-Sortiment 29teilig für alle HONDA-Motorräder, siehe Seite 123 (BMW) 
880 MgT-20,8 Zündkerzen-Einsatz, 
20,8 mm, DBP, 6kt., 
| 8/8” D Antrieb, mit Dauermagnet 
und Kunststoff-Führungs- 
buchse 
oder 
900 MgT-20,8 | dito, 1/2” [1 Antrieb, 


= 


in Verbindung mit 


zum Zündkerzenwechsel 


in Verbindung mit 
Umschaltknarre 
| HAZET 8816P 


HAZET-Betätigungs-Werkzeugen 


für alle YAMAHA-Motorräder 


für alle ALFA-ROMEO-Pkw 


Spezialwerkzeuge sr areitenan VERGASER 


in hausfarbenen HAZET-Metallkästen 


Großer Standard-Satz HAZET 4500/45 Sondersatz für VOLKSWAGEN HAZET 4500/10 
INHALTSÜBERSICHT 45tteilig INHALTSÜBERSICHT 10teilig 
330 _Doppelmaulschlüssel, 835-01n Schraubendreherfür || 615 Starter-undBlock- 4507 Einstell-Lehre 
lein Kreuzschlitz- schlüssel 11x13mm 4507-1 dito 
11x12 12x11 19x14 schrauben, Gr. 1 4501 Spezial-Meßgerät 4513-13 Spezialschlüssel 
14x13 P; S 13mm 
Zangen für 4503 Spezial-Biegehebel 4515 Spezialschrauben- 
450 Doppelmaulschlüssel Sicherungsringe 4505-1 Biegehebel dreher 100x8 mm 
5x5,5 6x7 8x9 4505-2 Halter 4516 dito 200x4 mm 
10x11 12x13 14x15 1846c-0 außen, gerade 
16x17 1846.d-0 außen, abgewinkelt No. Sortiment [‘y3 
g 
615 Starter- und Block- 1950-2 Plastio-Hammer 4500/10 —— 10teili 25 
schlüssel 90x27 mm - 
a EEE Sondersatz für MERCEDES HAZET 4500/12 
645 Doppel-Gelenk- et INHALTSÜBERSICHT 12teilig 
steckschlüssel für Zenith-Vergaser 2100-015 Winkelschrauben- 4505-2 Halter 
10x11 12x13 14x15 dreher 1,5 mm, 4507  Einstell-Lehre 
RS kber 2140-2 Hammer 2009 für Zenith-Vergaser 4507-1 dito 
nm 2743 _Spezialschlüssel 2743 Spezialschlüssel sole) Speech] 
748b-5 dito 150x5 mm nm Be en Meßgerat 481314 dio 14mm 
jalt ä lal-Me 4515 _ Spezialschrauben- 
760-1 Universalzangeatygr #01 Spezial-Meßgerät 4503  Spezial-Biegehebei dreher 100x8 mm 
Fi 4503 Spezial-Biegehebel 4505-1  Biegehebel 4516 dito 200x4mm 
818-1n Winkelschrauben- 1 r = 
dreher 90x4 mm 4505-1 Biegehebel a al 25 
818-3n dito 150x8 mm 4505-2 Halter Sondersatz für BMW HAZET 4500/11-1 
821-1 Drelkant-Hohlschab INHALTSÜBERSICHT 11teilig 
= ikant-Hohlschaber i I-| me: - 
150. mm el EEE 2100-015 Winkelschrauben 4507  Einstell-Lehre 
4507-1 dito dreher 1,5mm, 4507-1 dito 
ON een ralbenz ern für Zenith-Vergaser 4513-13 Spezialschlüssel 
dreher 175x8 mm 4513-13 Spezialschlüssel 2 ann 
3mm 4501 Spezial-Meßgerät 4513-14 FA Kram 
Ba2ın Eck Sch 4513-14 dito 14mm 4503 Spezial-Biegehebel 4515 Spezialschrauben- 
R E 4505-1 Biegehebel dreher 100x8 mm 
832-3n dito 100x3,5 mm 4514 Spezialschlüssel 4505-2 Halter 4516 dito 200x4 mm 
834-1n Schraubendreherfür 4515 Spezialschrauben- 4500/11-1 11 teil 24 
Vergaser, 25x4 mm dreher 100x8 mm L ” ei | 
834-3n dito 25x8 mm 4516 dito _200x4mm Sondersatz für OPEL HAZET 4500/11-2 
INHALTSÜBERSICHT 11teilig 
No. Sortiment 33 2100-015 Winkelschrauben- 4507  Einstell-Lehre 
- — dreher 1,5 mm, 4507-1 dito 
4500/45 teilig | 68 für Zenith-Vergeser 4513-13 Spezialschlüssel 
. jal-l ä 13mm 
Kleiner Standard-Satz HAZET 45007138 || 4501 SpezialMoßgerät „543.44 dito 1Amm 
INHALTSÜBERSICHT 18teilig 4503 Spezial-Biegehebel 4514 Spezialschlüssel 
615  Starter-undBlock- 4505-1 Biegehebel Bern en ER 
schlüssel 11x13 mm — u 
4505-2 Halter 4500/11-2_| 11teilig Er 
2100-015 Winkelschrauben 4507  Einstell-Lehre Sondersatz für FORD HAZETASOONES 
für Zenith-Vergaser 4807-1 dito AUDI NSU a) 
INHALTSÜBERSICHT 
4513-13 Spezialschlüssel _ — _ 
2743 Spezialschlüssel 13mm 4501  Spezial-Meßgerät 4513-13 Spezialschlüssel 
mm ial-Bi 13mm 
4514  Spezialschlüssel 4808 Spezial-Biegehebel' 5,3414 dito-14mm 
3 P 4505-1 Biegehebel 4514 _Spezialschlüssel 
4501 Spezial-Meßgerät 4515 _ Spezialschrauben- 4505-2 Halter 4515 Spezialschrauben- 
dreher 100x8 mm 4507  Einstell-Lehre dreher 100x8 mm 
| 4508 Spezial-Biegehebel 4516 dito 200xamm || 4507-1 dito 4516 dito 200x4mm 
4500/13 | 18teilig 2,6 4500/11-3 11teilig le o7 
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Spezialwerkzeuge üraweitenan VERGASER 


4501 


Anwendung: 


Spezial-Meßgerät 


SPEZIALSTAHL 


'Zum Messen des Drosselklappen-Spaltes an Solex-, Zenith- und 
Stromberg-Vergasern 
Zur Kontrolle des Einsatz- und Abschaltpunktes der Anreicherungsventile 
an Solex-Vergasern 


IH 


Anwendung: 
Der Steckschlüssel-Einsatz 
der Hauptdüse (S 13 mm) ui 
nadelventils (S 14 mm) 

Der Schraubendreher ist zur 
durch die verschiebbare Fe 
Anziehen diverser Schlitzsch 


Montage anderer Düsen sowie zum Einstellen der Leerlaufgemisch- 
und Leerlaufregulierschraube gut zu verwenden 


1 Spezialschlüssel oscu 
SPEZIALSTAHL 


4513 für Solex-Vergaser 


ist zum Lösen und Anziehen des Verschlußstopfens 
‚nd zur Montage und Demontage des Schwimmer- 


‚m Aus- und Eindrehen der Hauptdüse (diese wird 
‚derhülse festgehalten) und zum Lösen und 
‚hrauben am Solex-Vergaser. Er ist außerdem zur 


4503 


Anwendung: 


‚Anwendung: 


SPEZIALSTAHL 


Zum Justieren des Einspritzrohres an Solex- und Zenith-Vergasern 


4503 160 30 
Spezial-Biegewerkzeug 


SPEZIALSTAHL 


Biegehebel zum Verstellen des Beschleuniger-Pumpenhebels 
Halter dient zum Festhalten des Pumpenhebels 


4507 


‚Anwendung: 


4505-1 Biegehebel [ 185 130 
4505-2 Halter 170 | 50 
Ina Ze ü Einstell-Lehren 


Zum Messen und Einstellen dos Drosselklappen-Spaltes, des Spaltmaßes 
für Schwimmerkammer-Belüftungsventil an Vergasern und des 
Elektrodenabstandes an Zündkerzen 


0,20-3,10mm 8 


110 50 


an Vergasern 


4507 bis1,25mm® um %omm 
steigend 
+2,10; 2,40 und 3,10mm 
‚Anwendung: 


Zum Messen und Einstellen des Drossel- und Starterklappen-Spaltes 


4507-1 


2-5mm 8 


um Zo mm steigend 


140 


s 4elicl u | 2 
No. * 
No. -Ei Ts mm | mm | mm | mm | mm | mm |” 
en Au u 4513-13 13 1 75 | 60 | 45 | 105 | 85 
4501 0-180° 150 4513-14 14 | 1 | 75 | 60 | 45 | 105 | 85 
Spezial-Biegehebel Ischlüssel mit stecker ax135 mm 


Ss 


4514 für Solex-Vergaser \ 


Anwendung: 
Zum Lösen und Anziehen der Vergaser-Flanschschrauben an OPEL-Rekord 
1700, 1900, FORD, AUDI Super 90, der Vorwärm-Flanschschrauben an 
MERCEDES 200/8, 220/8, und für Zylinder-Befestigungsschrauben mit 13 mm 8 
‚an Kompressoren, ferner zum Anziehen der Zylinderflansch- Befestigungs- 
muttern bei den ILO-Motoren L 151 und L 152 


schwarz 


5 


Anwendung: 

Zum Betätigen der Anreicherungsventile in Solex-Vergasern 

Vergaser-Typ eingebaut in Fahrzeugen 

DDIST, TOID FORD 

DIDTA OPEL 

PDSIT VW. BMW, OPEL. AUDI NSU 

PDSI MERCEDES A 207 und A 307, HANOMAG, BMW, OPEL 


1 Schraubendreher 
CHROM-VANADIUM 


4515 mit trinamie“.Kunststoff-Griff 


No. = || Lb| kb 50 


mm 


4515 1 


mm mm mm f) 


4 
l 8 | 100 | 210 110 


Spez 
 CHROM-VANADIUM 


mit trinamic®-Kunststoff-Griff 
4516 schwarz 


Anwendung: 
Drosseiklappen- 
Einstellung 
Leerlaufgemisch- 
Einstellung 
Leerlaufgemisch- und 
Zusatzkraftstoff-Einstellung 
Leerlauf- und Leerlauf- 
‚gemisch-Einstellung 


I-Schraubendreher 


Vergaser-Typ eingebaut in Fahrzeugen 

35 PDSIT Audi 80, VW-Passat 1,9; 
1,5:1,61 
BMW 2,5 | und 525 ab Bj. 9/73, 
alle übrigen 6-Zyl.ab Bj. 8/75 

32EEıT Ford alle 6-Zyl. 

35 EEIT ab Baujahr 8/71 

35/40 INAT Peugeot 504 GL 


4516 0,6 


4 1.200. 270 ]::30. 
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Unezer] EOODCT Drehmomentschlüssel ver unaoscm 


mit automatischer Kurzwegauslösung - 
fühl- und hörbar bei Erreichen des eingestellten Drehmoment-Wertes 


Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach links 
als auch nach rechts möglich 


Der HAZET-Drehmomentschlüssel ist auf jeden Skalenwert nachjustierbar, d. h., das anschließend geprüfte 
Drehmoment stimmt mit dem auf dem Schlüssel ablesbaren Skalenwert wieder überein 


Prüfen und nachjustieren vom Gebraucher selbst problemios möglich. 
(Prüfgeräte siehe nächste Seite!) 


Übersichtliche Skala mit Schrägstrichen 
Drehmomentwert 


bei Typ HAZET 6121 CT und HAZET 6122 CT auf '/io mkp einstellbar 
bei Typ HAZET 6123 CT und HAZET 6143 CT auf 2/10 mkp einstellbar 


Bei den Typen HAZET 6121 CT und 6122 CT steigt der Wert je ganzer Umdrehung 
des Handgriffes um 1 mkp, 
bei den Typen HAZET 6123 CT und 6143 CT je halber Umdrehung um 1 mkp 


Anzeige-Genauigkeit + 2% vom Skalenwert 


Schnelles und einfaches Einstellen des Dreh- 
moment-Wertes durch Drehen des Griffes 


Arretierung des eingestellten Drehmoment-Wertes, funktionssicher und robust 
durch patentrechtlich geschütztes Verriegeln mit 5 Klemmkörpern 


Handlicher Griff mit profiliertem Kunststoff-Mantel, öl- und benzinbeständig 


Der Kunststoffring wirkt als Stoßdämpfer und dient dem besseren Greifen 
sowie als Handgleitschutz 


Zylinderschloß im Griff für zusätzliches Sichern 
der Einstellung 


(z.B. für Fließbandarbeiten und Werkstatt-Endabnahmen) 


mkp | | 
(Umstellung [4 
Bar j = = | 
12” y 1-12 mit Umschaltknarre und Zylinder-Schloß 430 1250 
At 2-20 | mit Umschaltknarre und Zylinder-SchloB 520 | 1400 
1/2" | 6-36 mit Umschaltknarre und Zylinder-Schloß 750 1950 
Sa” | 6-36 | mit Umschaltknarre und Zylinder-Schloß 750 1980 


sY ü 
ME] sooocr _Prehmomentschlüssel so 


Wie auf der linken Seite beschrieben, ohne Schloß, 
jedoch mit Drehknopf zum zusätzlichen Sichern 
der Einstellung 


0 


| “rn mkp | 1 
(Umstellung +] R 
ki Bar ar 
| s121-1cT | Ya SE -12 | _mitUmschaltknarreundDrehknopf' | 430 | 1250 
6122-1 CT 2 | 2-20 H mit Umschaltknarre und Drehknopf er 520 | 1400 z 
6123-1 CT IB ur | 6-36 mit Umschaltknarre und Drehknopf | 750 | 1950 r 
6143-1 CT | | ar | 6-36 u mit Umschaltknarre und Drehknopf 750 1980 


Sämtliche Bauteile sind aus hochwertigem, legiertem und vergütetem Stahl gefertigt und mit galvanischem 
Überzug gegen Korrosion geschützt. Teile, die die Präzision des Drehmomentschlüssels bestimmen, werden gegen 
Verschleiß zusätzlich einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen 


Nnazeril Hydraulische nazeri] Drehmomentschlüssel- 
Drehmoment-Prüfgeräte par Verkaufstafein 


Diese Verkaufstafel ermöglicht 
die Präsentation der 
HAZET-Drehmomentschlüssel 


zum Prüfen und Justieren von 
Drehmomenischlüsseln aller 
Fabrikate und Drehschraubern 


Das auf der Tafel durch ein 
Haftplakat abgebildete 
Drehmoment-Prüfgerät kann auf 
Wunsch als Original (siehe 

linke Spalte) mitgeliefert und auf 
der Verkaufstafel angebracht 
werden 


Toleranz + 1% vom Skalenwert 
wird erreicht durch 


®@ äußerst geringe Massen- 
beschleunigung 


@ stark reduzierte Reibung 
SSOr220R 280 mm ; 
Sa pehSasu n Wels Die im unteren Teil der Tafel 
befestigten Haken sind für 
Sicherungsschlüssel und 
Winkelschraubendreher 


vorgesehen 


Spezielle Dämpfung 

des Feinmeß-Manometers 

(Güteklasse 0,6); kein Springen des Zeigers 
bei Ausklinken des Drehmomentschlüssels 


‚Antriebs-Innendoppelvierkant '/2” 
mit Reduzierteilen für ®/s” und ®/4” Innenvierkant 


Die Tafel wird unter Benutzung 
der vorhandenen Löcher 


Tafelgröße: 


Leichtmetallchassis Ba aufgehängt 
Kunststoffgehäuse Werkzeugplätze schabloniert 
glasfaserverstärkt 
funktionsgerechte Formgestaltung mit 
einem Zentralverschluß 
Platzsparende Wandbefestigung No. °s 
mit nur 2 beiliegenden Schwerlastdübeln =——_ 
6121 CT 
2060 T ae je 1Stück 12 
f | 6143CT 
| Bereich Teilung 3 en, Ro ae 
| | mkp Nm | ftubs. | mkp | Nm Iftibs.| ka 6121-1CT 
6903 0-18 [o-180 0-130 no 1 |25| 7 || 2060-1T izaIcTıjeistück |1112 
6905 0-36 |0-360|0-260| 2/10 | 2 |5 Gel P 6143-1 CT L 
stufenlos | 2060 TL Verkaufstafel, leer (55 


Gegenüberstellung 


deutscher, amerikanischer, englischer, norwegischer, französischer und schwedischer Maße für 
Schraubenschlüssel (grau unterlegte Maße sind Bestellmaße) 


Metrische Maße Amerikanische Maße Englische Maße 
= & je = er 
Gewinde-Durchmesser Gewinde-Durchmesser Nennmaß 
— r ——-— Gewinde- 
Iso Deutsche Maße Schwedische Maße ‚Schlüssel- 
8g | a2 DIN SMS weite u uss ‚Americ. zo Schlüssel- 
Eee Metrisch a Metrisch | Whitworth Ne ee zur = |32 van 
SE le. = Tale NETT, | or im sölse| s|s s|| 2ai2es 
32355 lie lee SelzEl alle &|l>82| 23° 
ze |38 55 #3 159;2 8, |5,|2 18 |8 | 25 |321.3|8 5.31[8°21585 
as |Es ss &5 saeslzslssis|s Is |e 82 | 23|32| 2,2 32 ||853828 
mm |88 28 25 |sasal 22 | 22,8 | 5 |8 | || zu | mm |82 1851281883 |88|| w | 85 I8a| zor | mm 
2,5 1 | | &= 
>= > _— = e kr 
3 MEZENE = = ii to| .117| 297] 
32| 1,6 16 | | ea | 3,175 = E 
35 | 37 2 9| .131| 3,33) 
4|2 2 1,7| 25| 2,3 ji 0 ı8| .152| 386] 
> ‚= 29] 2 |- SH 
4,5 ET 2,6 | 23 z| .ı72| 437 
a _ — I 3 
525 |2526 23 8 |3 Al 6| .193| 4,90) 
55| 3 3 2,6 | 5| .220| 5,59 
al Ze | en - er 
3 i 4| .248| 6,30 
3,5 3 | 35| 35| 3 | 4 
[ = + 
Zi: ]% 35445 4 | 35 Fi ü | 
oe el r = 
85 5 «|s|s5|a | vs | |5 6 
17 b7 T T T Ze iz ö 
ei EB = N 
9 $ KIELENE | aa| 873 IE: 
10 |e| se |e 6 %s | 952| _ene| wo 
| | | 13/32.| 10,32 2 x 
Ve 7 7 B37 1.7,1°6 6) 11,11 | "4 "a 112, Val a || Stier 114 ‚445 11,30) 
7|8 | 15/32 | 11,90 ie 
Sao | a || 12 | 12,70 | Sie] va [8116 Sne|| Ya + Srıe) | .25|13,88] 
8 |e e | ®6| 14,29 | 9a 3% | Sjıe |%8 
10 %s |Sne|| "9s2| 15,08 Ss Sp6+ 98 
9 Se | 1588 | nel [716 98 [re B 
9 10] 10 ‚10 Nine | 17,46 98 = 
12 "116 | 38 ler "Ie| | .710|18,08| 
aslı2 |14| 12 J1e| | | Ss | 19,05 | 2 2 | ne |12 
20  ||P9%2 | 19,84 "116 4 
20,8 | Zündkerzen M 14 "Spr6| 20,64 | "ns| Ya ||| "rss "2 ‚820 | 20,83 
21 | [12 ha I "2 [ns 
22 |14 |16) 14 1212 14| 12 14 7 | 22,22 | 9182 |%8 | Yı6 |5/8 
23 # 14 "2 || 5116| 23,81 | 98 Ya + ®ıs| | .920 23,34 
24 16 |18| ı6 [20 16 |18 Ms2| 24,61 |erıs 
25 > L 1 25,40 |"/16 %4 | %s |%4 || Yıe+ 58 | 11.010 25,65) 
26 | zZündkezenm?——16 2 =iE 
27 18 |20| 18 Is] 16 18 |16 1l16| 26,99 | 34 1518 
28 | 314 |578 ||1Ve | 28,57 "8 | a |778 || e+''rsı |1.100 |27,94 
29 B 18 | 5 E 
130 [20 |22| 20 124 20 = 19116 | 30,16 Mer %4 | |1.200 |30,48) 
3222 |24| 22 2011820 20 |22 1820 ya | 31,75 | 71a [a4 | 1 
33 718 |%4 ||1011e| 33,34 16 | 1 || 4 + 778 | |1.300 |33,02 
34 | 24 | | 


158 + nach DIN 706 13 bis 706 18 (Kraftfahrzeugbau) 


Gegenüberstellung 


deutscher, amerikanischer, englischer, norwegischer, französischer und schwedischer Maße für 
Schraubenschlüssel (grau unterlegte Maße sind Bestellmaße) 


Metrische Maße ‚Amerikanische Maße Englische Maße 
Gewinde-Durchmesser | Gewinde-Durchmesser Nennmaß 
ıso_ DeutscheMaße | Schwedische Maße Schlüssel- ] en : 
En Bar DIN | SMS weite 221 uss | Amerie za Schlüssel 
8: Metrisch a Metrisen | wnitwort || necnan | 23 2 |3# 
ET Re Er ea Blei sie | 5]| 2ajeeg 
misaa 55 kanal 3 || || zn om |22l 82] SSaeelSäl| we mr zu | mm 
85 — ie 122l ] 138 | 3492| 178 6'516 11.390) 35,31 
a6 24 27] 24 jaol2ala224 2224 Amel 6511 | 7% 8 la 
37 EB et 1 | Tellay2| 38,10 1741 17el| 78 +1 |1.480| 37,50 
Baal | 24 a | EESI ei | 
ai 27 jo yus| 241 27 27 1518| 41,28 |1V8 1 |1%8 1öp6+1'/iel 11.580) 40,18 
| 42 27 11 |tts| 42,86 | Telmmall a4 We | [1.670] 42,2 
DE f alas | | 
4630 33 so |selar | [so | |[rnsl 26.04 |1Wal17Ve = 
47 1 1val1velli ze area] 1 | 116 47,24 
| s0| 3 |s6| as EISBES 2 | soo Hein] | | 
52 | wrelıal[ame| 5200| | 1318 11a4 1998 | 2.050] 52,07 
| 54 [ES | | E | 
55 a6 || 6 a2 | | 86 236 5556 1V2|17e] | BE 
| 56 1] ZEN | EEZEIEACHEN m  ||asat at | (2220| 560] 
58 |ao| | | 
60| 39 3 | | | Iweliwll2sel sos2| T1'e 
| | 1246| s11 I Ts] 241800 | 2410| o121 
63 42 | | = ii | 
65| 42 a2 el |a2 | | | a2 elisellzene) soo] [1% 18184 1974 | [2580| 65,53 
7 | 45 238 | 66,68 | 1197 E | 
70| 45 45 45 45 1718 19a||a | sas5| 1a 114 2 2.760| 70,10) 
71 [as 2376| zu) | ja] [3 | 
75 48 48 156 48 | 48 |2 |17e||2576| 74,61 | ve \ 
77 152 El: 76,20 | I = 
80| 52 52 BrTIBEE: 2 |jewe| ress| 2 2+27 | j3.150| 8001 
82 se | FE = 
e|sc| | ss | | | se avllssa| 8572| | 
88 60 | 31/2 | 88,90 IBIZA 
0| 60 60 0 60 2/at212 | |3.550| 90,17 
94 64 (IR ei | 
95| 64 64 64 64 212]|a 9 | 95.25 | let] 
100| 68 68 es je |es| | Jjerelesa2| 21 _ |\eu24 2% | 3800| 881 
106 72 72 22 |» [2714| [a '18 | 104,78 [28a 29a +3 4.180 106,17 
110| 76 76 6 ze | 6 | ja |jaW jtors5 zul | | 
115] 80 80 80 80 | Ilja |114,30 3 3+314 | |4.580 115,06 
nel Te 80 | as 7a] 13 | Bi 
120| 85 85 84 8 | 3a | 3l/a= 312 4.850 | 123,19 
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Alle Rechte an Text, Bild und Aufmachung vorbehalten. HAZET arbeitet stets an der Verbesserung seiner Erzeugnisse, deshalb 
können Abbildungen bzw. Angaben nicht immer der letzten Ausführung entsprechen und sind daher unverbindlich. Angegebene 
Gewichte wurden als Durchschnittswerte ermittelt und sind ebenfalls unverbindlich 


Zeichenerklärung: 


M = Metrisches Gewinde 
E = Schlüsselweite 
SW = Spannweite 


= Spanntiefe 
Verchromt 
Verchromt, Köpfe Hochglanz 


Alle übrigen Buchstaben in den Tabellenköpfen werden durch die neben den Abbildungen stehenden Skizzen erklärt 
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Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 


4. Anerkennung der Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungs- 
bedingungen. Für alle Verkäufe gelten die nachstehenden 
Bedingungen. Entgegenstehenden Einkaufs- und 
Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit aus- 
drücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann 
nicht, wenn wir nicht noch einmal bei Vertragsabschluß 
im einzelnen Falle widersprechen. Abweichungen von 
diesen Bedingungen bedürfen der schriftlichen Verein- 
barung. Spätestens mit Entgegennahme der Ware gelten 
unsere Bedingungen als angenommen. 


2. Angebote und Aufträge. Alle Angebote sind unverbind- 
lich. Aufträge gelten von uns erst als angenommen, wenn 
sie schriftlich bestätigt sind. Das Gleiche gilt für mündliche 
Auftragsänderungen. Beanstandungen von Auftrags- 
bestätigungen und Rechnungen müssen innerhalb von 
14 Tagen schriftlich bei uns eingehen. Auch die durch 
unsere Vertreter vermittelten Aufträge werden erst durch 
unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Wir haften 
nicht für Fehler, die sich aus den vom Besteller einge- 
reichten Unterlagen (Zeichnungen, Muster oder derglei- 
chen) ergeben. Mündliche Angaben über Ausführung, 
Abmessung und dergl. bei Sonderanfertigungen bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung. Angeforderte Muster wer- 
den nur gegen Berechnung geliefert. Abbildungen, Zeich- 
nungen, Maße, Gewichte, Farbtöne, die in Katalogen, 
Preislisten und anderen Drucksachen enthalten sind, sind 
branchenübliche Annäherungswerte. 


3. Preise. Zur Anwendung gelangen die Preise unserer 
jeweils gültigen Preislisten. Die darin genannten Notie- 
rungen sind unverbindliche Preisempfehlungen und ver- 
stehen sich stets freibleibend. Sie gelten für Lieferung 
frachtfrei Bestimmungsstation einschließlich handels- 
üblicher Verpackung, sofern der Auftragswert des Bestel- 
lers DM 800.- netto übersteigt. Bei Aufträgen mit gerin- 
gerem Wert gelten unsere Preise für Lieferung ab Werk 
oder ab Vertreterlager, ausschließlich Verpackung. 


4. Lieferung und Versand, Die Lieferung erfolgt bei Bahn- 
versand ab Station unserer Werke Remscheid oder 
Heinsberg, andernfalls ab Werk. Bei Versand ab Vertre- 
terlager gelten die gleichen Bedingungen bezogen auf 
den Sitz des Lagers. Die Gefahr geht auf den Käufer 
auch in Fällen höherer Gewalt und bei frachtfreier Liefe- 
rung über. Die Gefahr zufälligen Untergangs trägt der 
Käufer auch dann, wenn die Ware von uns mit unseren 
Transportmitteln zum Käufer transportiert wird. 


5. Lieferzeit. Die Lieferfristen und Liefertermine gelten stets 
annähernd. Sie werden von uns nach bestem Vermögen 
und nach der jeweiligen Situation angegeben. Sie gelten 
mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, 
wenn uns die Absendung ohne unser Verschulden unmög- 
lich ist. Die Lieferfristen verlängern sich - unbeschadet 
unserer Rechte aus Verzug des Käufers - um den Zeit- 
raum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen aus 
diesem oder einem anderen Abschluß in Verzug ist. 


6. Mängelrügen. Beanstandungen aller Art sind unverzüg- 
lich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen (bei nicht 
erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit, 
spätestens innerhalb von 6 Wochen) nach Empfang der 
Ware schriftlich geltend zu machen. 


Die einwandfreie Güte der von uns hergestellten HAZET- 
Werkzeuge wird garantiert. Für Werkzeuge, die wider 
Erwarten trotz sachgemäßer Behandlung beanstandet 
werden müssen, leisten wir kostenlosen Ersatz. Für 
Mängelfolgeschäden, die bei der Verwendung des Werk- 
zeuges auftreten sollten, übernehmen wir keinerlei 
Haftung. 


7. Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollstän- 
digen Bezahlung der aus der Geschäftsverbindung ent- 
standenen Gesamtforderungen, insbesondere auch der 
jeweiligen Saldoforderungen, die uns, gleich aus wel- 
chem Recht, zustehen, unser Eigentum. Der Käufer darf 
die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäfts- 
verkehr zu seinen Geschäftsbedingungen und solange 
er nicht im Verzuge ist, veräußern; vorausgesetzt, daß 
er mit seinem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt ver- 
einbart hat und daß die Forderungen aus der Weiter- 
veräußerung auf uns übergehen. Zu anderen Verfügun- 
gen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 
Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräuße- 
rung der Vorbehaltsware gelten bereits jetzt als an uns 
abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange der 
Sicherung wie die Vorbehaltsware selbst. 


Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, nicht 
uns gehörenden Waren veräußert, gilt die Abtretung 
der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe 
des Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbe- 
haltsware. 


Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung 
der Vorbehaltsware durch Dritte sind wir unverzüglich 
in Kenntnis zu setzen. 


8. Erfüllungsort und Gerichtsstand. Der Erfüllungsort für 
Lieferung ist der jeweilige Versandort, für Zahlungen 
stets Remscheid. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus dem Lieferungsvertrag, auch für Klagen im Wech- 
sel- und Scheckprozeß, ist für beide Parteien Rem- 
scheid. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch 
an dessen allgemeinem Gerichtsstand oder an jedem 
anderen zulässigen Gerichtsstand, zu verklagen. In 
jedem Falle gilt unter Ausschluß ausländischen Rechts 
nur deutsches Recht. 


9. Zahlungsbedingungen. 30 Tage 2% Skonto oder 60 Tage 
netto in deutscher Währung bar oder durch Überweisung 
auf das Konto des Verkäufers, unbeschadet des Rechts 
der Mängelrüge unter Ausschluß der Aufrechnung und 
Zurückbehaltung. Schecks und bei der Bundesbank 
rediskontfähige, ordnungsgemäß versteuerte Wechsel 
nehmen wir nur zahlungshalber entgegen. Bei Zielüber- 
schreitungen werden Verzugszinsen in Höhe von 2% 
über dem jeweiligen Landeszentralbanksatz berechnet. 


Alle unsere Forderungen werden sofort fällig, wenn die 
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder 
uns Umstände bekannt werden, die nach unserer Ansicht 
geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu min- 
dern. Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen 
nur gegen Vorauszahlung auszuführen und nach ange- 
messener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 


10. Betriebsstörungen. Betriebsstörungen - sowohl im 
eigenen Betrieb wie in fremden, von denen die Herstel- 
lung abhängig ist - verursacht durch Krieg, Streik, 
Energiemangel, Verzögerungen in der Anlieferung 
wesentlicher Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Versagen 
der Verkehrsmittel, Arbeitseinschränkungen oder höhere 
Gewalt, befreien von der Einhaltung der Lieferfristen 
und Preise. Eine hierdurch herbeigeführte Überschrei- 
tung der Lieferfrist berechtigt den Besteller nicht, vom 
‚Auftrag zurückzutreten oder uns für etwa entstandenen 
Schaden verantwortlich zu machen. Wird durch die 
geschilderten Umstände die Lieferung oder Leistung 
unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung 
frei 


11. Teilunwirksamkeit. Diese Bedingungen bleiben auch im 
Falle der rechtlichen Unwirksamkeit einzelner Teile im 
übrigen in vollem Umfange wirksam. 


Dieser Katalog ist nur für das Inland gültig. Angebote oder Lieferungen in das Ausland sind nicht statthaft, da wir in den 
meisten Ländern Liefer-Vereinbarungen getroffen haben, an die wir vertraglich gebunden sind. 
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